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ARQUITECTOS 


Fueron distribuidas las Recompensas del VI Congreso Panamericano de Arquitectos 


El 25 de agosto pasado, tuvo lugar en 
los salones de la Sociedad Central de 
Arquitectos la distribución de las recom- 
pensas obtenidas por los participantes de 
la exposición anexa al VI Congreso Pan- 
americano de Arquitectos, realizado en 
Lima (Perú) en octubre de 1947. 

Con tal motivo las autoridades del Co- 
mité Argentino que organizó la partici- 
pación de nuestro país a dicho certamen 
cursaron una invitación a todos los cole- 
gas, invitándoles al acto, que se vió con- 
currido en forma nutrida por los parti- 
cipantes en aquella exposición, por nu- 
merosos asociados de la Entidad y por 
representantes de las instituciones que 
presentaron trabajos a la muestra. 

La reunión fué presidida por el Em- 
bajador del Perú, General Luna Ferree- 
cio, quien tomó ubicación en el estrado 
junto a los arquitectos Williams y Ferro- 
vía, Presidente y Secretario, respectiva- 
mente, del Comité Organizador del VI 
Congreso, del Arquitecto Moreno, Presi- 
dente de la Sociedad Central de Arqui- 
tectos y el Arquitecto Repetto, Presiden- 
te del Comité Argentino del VII Cón- 


greso Panamericano, que se realizará en 
La Habana (Cuba) próximamente. 

En la sala se contó con la presencia 
de los representantes del Ministerio de 
Obras Públicas, Arquitecto Espinosa y 
Doctor Saravia, el representante del Mi- 
nisterio de Guerra General Saurí, el del 
Ministerio de Marina Arquitecto Servet- 
ti Reeves y de otros representantes de 
grandes reparticiones del Estado. Concu- 
rrió también el Decano de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Cór- 
doba, Arquitecto Lo Celso, y colegas del 
interior. Numerosos colegas e institucio- 
nes manifestaron su adhesión telegráfica- 
mente. 


Iniciado el acto, el Arquitecto Williams 
pronunció el siguiente discurso: 


Señor Embajador de la República del 
Perú; Señor Ministro de Obras Públi- 
cas de la Nación; Señor Representante 
del Ministro de Defensa; Señor Presi- 
dente de la Sociedad Central de Ar- 
quitectos; Señor Presidente de la De- 
legación Argentina al Congreso de la 
Habana; Señoras; Señores: 


Esta reunión, para la que han sido in- 
vitados, será la última referida al Sexto 
Congreso Panamericano de Arquitectos, 
cuya sede fué la hermosa ciudad de 
Lima. 

La idea de realizar el Primer Congre- 
so Panamericano de Arquitectos —tuvo 
su origen en la ciudad de Montevideo 
en el año 1916— por iniciativa del Ar- 
quitecto Don Alfredo R. Campos. En 
Europa, datan del año 1867 los congre- 
sos internacionales de arquitectos y ya 
habían sesionado en París, Madrid, Lon- 
dres, Viena y Roma, y dieron resultados 
excelentes para el arte y la técnica pro- 
fesional, 

Las razones que decidieron a un gru- 
po selecto de colegas uruguayos a patro- 
cinar la idea del Congreso, fueron de 
índole diversa, primando sobre todas 
ellas la del acercamiento entre los pro- 
fesionales de América, con las ventajas 
que pudieran derivarse de la realización 
de una obra en común. Creyeron en la 
necesidad del intercambio de ideas; la 
discusión de los distintos métodos de en- 
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señanza de cada país, conjuntamente con 
el conocimiento exacto de sus resultados, 
Sent.an que existían innumerables pro- 
blemas comunes a todas las naciones 
americanas y que podrían ser resueltos 
por una alta autoridad moral como sería 
en este caso la del Congreso. Se pugna- 
ría por la dignidad profesional, injus- 
tamente desconocida en gran parte de 
América, tratando de colocar al Arqui- 
tecto en el puesto que legítimamente le 
corresponde por su labor educativa, cul. 
tural y de mejoramiento de las condicio- 
nes sociales de vida. Esta semilla, sem- 
brada en el año 1916, recién fructificó 
cuatro años después; la primera guerra 
mundial obligó a ese paréntesis, y re- 
cién en el año 1920 se llegó a realizar 
este primer congreso, que constituía una 
aspiración legítima de nuestro gremio, 
Gracias a este selecto grupo de colegas, 
plasmó este Congreso, que se realizó con 
el mayor éxito y confirmó todo el opti- 
mismo en él depositado, contribuyendo 
a consolidar ese espíritu de confrater- 
nidad americana, primado galardón de 
nuestro pueblo. 

Dentro de sus resoluciones, se estipu- 
laba que “El Congreso Panamericano de 
Arquitectos será una Institución perma- 
nente que celebrará reuniones periódicas 
cada tres años en la Capital de la Na- 
ción de América que hubiese sido desig- 
nada al efecto”. 

Desde esa fecha se han realizado estos 


IMPERMEABILIZA 


Congresos en los siguientes lugares: el 
segundo, en Santiago de Chile en el año 
1923; el tercero, en Buenos Aires, en el 
año 1927; el cuarto, en Río de Janeiro, 
en el año 1930; el quinto, nuevamente 
en Montevideo, en el año 1940, y el sex- 
to, en la ciudad de Lima, en el año 1947; 
todos éstos, altos jalones en la trayecto- 
ria auspiciosa del Arquitecto en Améri- 
ca y fuentes de comprensión y acerca: 
miento y oportunidades felices de estu- 
dio y de trabajo, constituyendo el fer- 
mento de ese sólido amor fraterno que 
nos ha vinculado para siempre. 

No quiero terminar esta breve historia 
sin antes rendir un justo homenaje al 
creador de estos Congresos, el ilustre 
General Arquitecto Don Alfredo R. Cam- 
pos, y para ello permítaseme repetir las 
palabras que pronunciara durante el Ter- 
cer Congreso Panamericano de Arqui- 
tectos realizado en Buenos Aires: “Ve- 
nimos de todas las latitudes del Conti- 
nente, delegaciones de Arquitectos que 
abandonando el diario trajín buscamos 
en la comunidad afectiva del nuevo Con- 
greso, expansión a nuestros deseos de 
ser útiles, en desinteresada labor, al Ar- 
te que profesamos. Y con las ansias de 
este anhelo, hemos cruzado peregrinos 
nuestras rutas, algunas en la materialidad 
de la distancia, convencidos de que con 
el acercamiento cumplimos una alta mi- 
sión que el momento solemne nos im- 
pone, con la fuerza de un imperativo, a 
todos los que sentimos la manifestación 
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de construir, en reglas de Arquitectura, 
como un fenómeno de pueblos, encerran- 
do, por tanto, la acción realizadora de 
nuestro ejercicio profesional una grave 
responsabilidad histórica”. Palabras éstas 
que documentan la clara visión de quien, 
con esta generosa idea, daría una oportu- 
nidad para evidenciar la confraternidad 
que felizmente une a todos los Arquitec- 
tos de América. 

El dinámico Secretario del Comité, Ar- 
quitecto Ferrovía, en el libro que se pu- 
blicó sobre la participación Argentina 
en el Congreso, ya hizo una inteligente 
descripción de él, así que aquí, sólo me 
toca hablar de las exposiciones conjun- 
tas de Arquitectura y Urbanismo anexas 
al Congreso. 

La de Lima abarcó gran variedad de 
temas, desde las grandes composiciones, 
hasta las residencias privadas, es decir, 
toda la lira. Los trabajos presentados 
eran de proyectos y de obra realizada, 
acompañados de maquetas y gráficos 
ilustrativos; se agregó una pequeña 
muestra de las escuelas de arquitectura 
de dos universidades: la de Córdoba y 
la del Litoral. 

No estuvieron presentes todos los Ar- 
quiiectos que pudieron y debieron —hu- 
bo retraimientos de los antiguos y de los 
jóvenes valores— y si hubo una minoría 
culpable, lo fué por pasión, en contra 
de una mayoría culpable por indiferen- 
cia. Las causas: tal vez el marcado ma- 
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El objetivo del plan de utiliza- 
ción de colores “funcionales”” 
en esta cocina, ha sido crear 
un ambiente que haga agra- 
dable la tarea de cocinar, que 
avive la imaginación y excite 
la voluntad para preparar me- 
jores platos; que facilite la 
tarea de quien cocina y le pre- 
disponga a ser pulcro y prolijo 
en la preparación de los man- 
jares. Y cumple ese objetivo. 
Indudablemente, el blanco es- 
maltado que predomina en las 
“zonas activas”, incita a una 
rigurosa pulcritud; la lumino- 


CONTRIBUYENDO 


Ambientes optimistas, 
sedantes y llenos de insospechados atractivos para la dueña de casa, 
mediante la utilización de los colores en forma 


colores. 


sidad del ambiente y los con- 
trastes de color entre las partes 
activas y las secundarias, faci- 
litan la tarea; y, por último, la 


alegría y el optimismo que di- 


funde el conjunto, convierten 
en agradable entretenimiento 
la tarea diaria de cocinar. Por 
otra parte, la adopción del 
principio de los colores *“fun- 
cionales”? a las cocinas, contri- 
buye a “agrandar” la vivienda 
al transformarlas en uno 
más de los ambientes atrac- 
tivos y habitables de la 
casa. 


CONFORT DEL 


La diferencia entre la" frialdad de esta cocina y la 
cólida alegría de la ilustración principal radica só- 
lo en el uso correcto del valor funcional de los 


VIVIR 


adecuada y científica. 


En pinturas, esmaltes, barnices y lacas, 
el famoso rombo ALBA garantiza la 
obtención de un producto especial, de 
la más alta calidad, para cada tipo de 
trabajo. 


MODERNO 


sus problemas 
| de construcción. 


Resuelve 


NITARIO ¡ i 
de BAÑO y C RIO incluye todos los artefactos 


COCINA. y está equipado co 
mirse Me Pero pueden reemplozors a hoi 
a quiera de los elementos que lo pd 
2 IMPONEN, 


NUESTRO SISTEMA EXCLUSIVO 
DE AGUA CALIENTE 


| 
Construido en sólido armazón metá- 


lico revestido con metal desplegado 
incluye la cañería de bronce para 
agua fría y caliente, y todos los ar- 
tefactos para baño y cocina. 


JA ABUNDANTE Solicite detalles y folletos de los 
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diferentes modelos. 


BLOCK CLOACAL, que 
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terialismo de la época les impidió dedi- 
carse a cosas menos útiles —y después 
de todo, ustedes los premiados dirán 
si esto no fué más útil—, pues ya lo dijo 
el poeta refiriéndose al equipaje para 
recorrer el mundo: “a veces es más útil 
levar una rosa”... 

Está en gestación el Séptimo Congreso 
a realizarse en la ciudad de la Habana, 
en diciembre del corriente año; presidirá 
nuestra delegación un colega eminente, 
el Arquitecto Bartolomé M. Repetto, 
quien, por sus brillantes dotes, que to- 
dos vosotros conocéis, esperamos pueda 
levantar la puntería y hacer el impacto 
correspondiente que eleve la eficacia de 
las exposiciones de estos congresos. 

Para esto, os diré: no olvidemos que 
debemos ser de la época —el pasado es 
el pasado— es decir una cosa que ha 
s'do y que no es más —es digno de to- 
des los respetos— pero no es el presente 
ni el futuro. 

Debemos ver grandes v lejos, pensando 
are lo que es temeridad hoy, será timi- 
dez mañona; tan ránida es la marcha del 
tempo. Debemos educar, pensando que 
el Aramitecto no es sino un alumno que 
aprende los conscimientos hallados por 
la voluntad de la época; que es el re- 
sultad> del propósito y la voluntad in- 
tern23 de una colectividad que cambia 
enn los cambios económicos, políticos, 
las consecuencias de la conducta social 
y nuestro conocimiento de lo bueno y 
de lo malo. Nuestra arquitectura recibe 
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todo ello y por eso es expresiva de civi- 
lización y debe dar solución a los pro- 
blemas modernos en términos modernos, 
para poder llegar a una verdadera arqui- 
tectura clásica de nuestra época y no a 
sólo interesantes formas modernas de 
moda, que se imponen como una simple 
pretensión de novedad, para mantener 
una posición de originalidad, que cons- 
tituye un peligro porque se orienta de- 
trás de una moda, cuando no de un nom- 
bre, y no siempre de acuerdo con nues- 
tro ambiente o necesidades. 

Creo yo, que nuestra futura concurren- 
cia a la exposición de la Habana, no 
atrasará las manecillas del reloj y será 
un alto exponente de nuestro tiempo; y 
ahora, espero me perdonen por estos 
consejos. pnes ya sabemos que aunque 
es muy fácil pensar —obrar es muy di- 
f"cil— y obrar según un pensamiento, lo 
más dif "cil del mundo. 

Colegas: al haceros entrega de estos 
merecidos diplomas enviados por el Co- 
mité organizador de Lima, quiero pedi- 
ros disculpa por la demora en el tiemno, 
pero comprenderéis, que sólo vienen las 
flores cuando la planta está ya desarro- 
Mada, y ahora sólo me queda agradecer 
vuestra colaboración al éxito de nuestra 
exposición y abrazaros con mis felicita- 
ciones. 


Después de acallados los aplausos con 
que se recibieron las palabras del Arqui- 
tecto Williams se pasó a distribuir las 
recompensas obtenidas por las institucio- 


nes y arquitectos en el ceratamen de Li- 
ma, cuya nómina se da al final de esta 
crónica. 

Posteriormente la concurrencia fué in- 
vitada a pasar a una sala anexa en la 
que se había preparado un vino de ho- 
nor, durante el cual se departió cordial- 
mente. : 


INSTITUCIONES OFICIALES 


Premio de Honor y Diploma: Minis- 
terio de Obras Públicas; Ministerio de 
Guerra y Municipalidad de la Ciudad de 


Buenos Aires. 
Medalla de Oro y Diploma: Ministerio 
de Marina y Secretaría de Aeronáutica. 


Medalla de Plata y Diploma: Munici- 
palidad de la ciudad de Rosario. 


Obzas PARTICULARES 


Medalla de Oro y Diploma: Automó- 
vil Club Argentino: Antonio U. Vilar, 
Sánchez Lagos y de la Torre, Jorge Bun- 
ge, Jacobs, Giménez y Falomir, Héctor 
C. Morixe, arquitectos e ingenieros. 

Sanatorio Repetto: Arqs. Jacobs, Gi- 
ménez y Falomir. 

Medalla de Plata y Diploma: Monu- 
mento de Alta Gracia: Arqs. Nélida Az- 
pilicueta de Cima y Nereo T. Cima; Tra- 
bajo de Conjunto: Arq. Amancio Wi- 
lliams; Urbanización del Bajo de Flores: 
Arqs. Horacio Nazar e Itala Fulvia Villa. 

Menciones Honoríficas: A los arquitec- 
tos: Antón Gutiérrez y Urquijo, Héctor 
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El recubrimiento con plomo 
en chapa de las juntas de | 
dilatación de grandes losas 
de hormigón, es otra de sus 
numerosas aplicaciones en la 


arquitectura. 


Recientemente se lo empleó 
así en un gran edificio para 


fábrica, cuya superficie hizo 


necesario prever las ¡juntas 
para posibilitar los movi- 
mientos de dilatación y con- 


tracción térmicas. 


CATTANEO 
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a la Veneciana 
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DE EJECUCION 


SUELO FIRME 


Su fundación es el sistema más rá- 
pido - económico y seguro por sus 
grandes ventajas: GRAN DIAMETRO - 


Vista de un Ple 


Franki ejecutado y SUPERFICIE RUGOSA Y SU BASE 
extraído del! terre- 
no de Puerto Nuevo ENSANCHADA, que aseguran una 
para los Ministerios 
de Agricultura y gran estabilidad sobre el suelo 


Obras Públicas A 
firme para soportar las cargas 


máximas de la construcción. 


PARA MAYORES DETALLES 
DIRIJASE A NUESTRAS OFICINAS TECNICAS 


PILOTES FRANKI ARGENTINA s.r... 


CAP. $ 1.000.000 m/n. - BS. AIRES - DIAG. NORTE 784 
T. E [34-4811 - 5465 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 


CONSEJO DE RECONSTRUCCION 


(PUBLICAMOS UN COMUNICADO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO, ESPECIALMENTE DIRIGIDO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTURAS) 


Esta Entidad tiene en plena ejecu- 
ción obras por valor superior a món. 
70.000.000, distribuídos en 27 contratos 
suscritos con diversas Empresas Cons- 
tructoras, las que desenvuelven sus acti- 
vidades sin entorpecimiento de índole 
alguna. 

Prosiguiendo con su vasto plan, el 
Consejo de Reconstrucción licitará du- 
rante el corriente mes y los próximos de 
septiembre y octubre obras diversas por 
un valor que excede de mó$n. 60.000.000 
y en el que se comprenden: 4 grandes 
Escuelas; 4 bloques de edificios Guber- 
namentales; 1 Matadero Frigorífico; 1 
amplio Mercado de Abasto; varias Es- 
cuelas Rurales y diversas construcciones 
de índole variada. 

A la fecha se ha abierto la Licita- 
ción para construir las Escuelas Sarmien- 
to e Ignacio de la Rosa, cuyos presupues- 
tos oficiales ascienden a mén. 3.897.186.90 
y mén. 1.891.447,15, respectivamente. Se- 
manalmente se irán efectuando los de- 
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C. Morixe, Rubén Giménez Rafuls y Juan 
y Mario Solari Viglieno, Carlos Lange y 
Luis A. Rébora, David Berjman, «Aslan 
y Ezcurra, Ricardo U. Algier, Raúl Lis- 
sarrague y José M. F. Pastor, Stella Ge- 
novese Oeyen e Ingeniera Elisa Bacho- 
fen de Mestorino, María E. Meoli, Greta 


PISOS MONOLITICOS 


DUROSIL 


SARMIENTO 938 
T. E. 35- 2474, 2669 


BUENOS 


más llamados hasta totalizar el programa 
antes expuesto del corriente año. 

Los pliegos de condiciones de las Es- 
cuelas referidas pueden ser consultados 
en la Secretaría de la Cámara de la Cons- 
trucción en Buenos Aires. 

Se advertirá que el articulado de las 
Especificaciones Generales y Particula- 
res es el normal y se halla desprovisto 
de toda cláusula que no sea estrictamen- 
te necesaria, o que pueda prestarse a 
futuras incidencias. 

La Inspección de las obras se encuen- 
tra a cargo de personal técnico avezado 
y la liquidación de los Certificados se 
practica en el mínimo del tiempo indis- 
pensable para ello, * 

Por lo tanto los trabajos son accesibles 
y exentos de toda dificultad para las 
Empresas que proceden correctamente y 
posean el plantel necesario que la im- 
portancia de las obras impone. 

Paralelamente la iniciativa privada ac- 
túa en esta ciudad con singular intensi- 
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Stein e Ingeniero Antonio Fontana, Er- 
nesto de Estrada e ingeniero Fernando 


de Estrada. 


TkraBaJo DE ESCUELAS 


Medalla de Oro y Diploma: Universi- 
dad de Córdoba: Menciones Honoriíficas 
a los Alumnos: Olga Herminia Lamy y 


DE SAN JUAN 


dad, pudiendo informarse a título ilus- 
trativo que actualmente se hallan en 
ejecución 2.920 construcciones de toda 
categoría. 

En consecuencia, San Juan debe ser 
muy especialmente tenida en cuenta por 
las Empresas Constructoras, por tratarse 
de una plaza privilegiada como fuente 
de trabajo no sólo oficial, sino también 
de carácter privado. j 

Estimo de interés destacar que, sin 
asumir carácter obligatorio para la Enti- 
dad, ésta ha suministrado hasta la fecha 
todo el cemento y hierro necesario para 
las obras, política que piensa seguir ob- 
servando por todos los medios a su al- 
cance y con un amplio sentido de la 
colaboración que entiende debe prestar- 
se a quienes contribuyen con su esfuerzo 
y capacidad técnica al resurgimiento de 
esta ciudad. 

El programa de los primeros meses 
del año entrante comprende, entre otros 

(Continúa en la 147. CCXXIX) 
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Marcelo Urrets Zavalía, Florencio J. Fi- 
lippa, Francisco Florez y Manuel Ducar 
Vélez. 

Medalla de Oro y Diploma: Universi- 
dad del Litoral: Menciones Honoríficas 
a los Alumnos: Carlos A. David y Juan 
Zoppetti. 
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trabajos, la construcción de los edificios 
para sedes de la casa de Gobierno, 
Legislatura, Tribunales, Municipalidad, 
Cárcel de Varones, etc., a cuyo impor- 
tante volumen de obra debe unirse la de 
los bloques para oficinas nacionales que 
en San Juan totalizan más de 60.000 m2. 
de superficie cubierta y los edificios de 
los Bancos de la Nación, Industrial e Hi.- 
potecario Nacional y el que construirá 
Correos y Telecomunicaciones, 

En la espera de que las Empresas sa- 
brán interpretar debidamente la sugestión 
formulada por la presente, me es grato 
saludarlas con distinguida consideración. 


San Juan, Agosto de 1949. 


Fdo.: Gerónimo ADÁN ZAPATA RAMÍREZ 
Presidente 


* N. de la R. — De acuerdo con la reso- 
lución del Consejo adoptada el año pa- 
sado, y ratificada últimamante por el 
mismo, los más importantes edificios que 
se licitan, así como los que se están cons- 
truyendo, no sólo han sido proyectados, 
sino que también será dirigida su cons- 
trucción por los Arquitectos e Ingenieros 
contratados, mientras el servicio de ins. 
pección de obra, en íntima colaboración 
con cada Director de Obra, será ejercido 
por profesionales y técnicos del Consejo. 

Las Empresas podrán así estar en con. 
tinuo contacto con los Directores de Obra 
para toda clase de consultas antes, duran- 
te, y después de las licitaciones. 


Dos Contribuciones Interesantes al 
Urbanismo y la Vivienda Popular 


Llegan hasta nuestra mesa de Redac- 
ción dos cuerpos de doctrina inspirados 
en la Carta de Atenas: uno, titulado 
“Código de Urbanismo, Carta de la 
Habana”, cuyo autor es el Arq. P. M. 
Inclán, de Cuba; el otro “Carta del 
Hogar” por el Arq. Fernando Belaunde 
Terry, del Perú. Ambos adoptan la for- 
ma literaria de la famosa “Carta” del 
C.LA.M. (publicada en esta Revista en el 
número de marzo de 1946, Pág. No 115), 
y exponen dos interesantes localizaciones 
latinoamericanas de la misma, 

El Arquitecto Inclán anuncia su obra 
como “Continuación a la promulgación 
de la Carta de América, tomando como 
base la de Atenas, del grupo C.LA.M. 
Francés” y el Arquitecto Belaunde Terry, 
presenta su “Carta del Hogar” ante el 
próximo Congreso C.I.A.M., que se reuni- 
rá en Bergamo (Italia). 

En el “Código de Urbanismo” se sien- 
tan los postulados y puntos de doctrina 
sobre la forma en que debe realizarse 
la creación y remodelación de ciudades 
en América, y en la “Carta del Hogar” 
se sientan los principios en que deben 
apoyarse los planes de vivienda popu- 
lar, Corren parejas estas iniciativas con 
la proclamación de los postulados del 
Municipalismo Americano, por los Doe- 
tores Alcides Greca e Yves Orlando de 
Oliveira, en Río de Janeiro. 


Es interesante comprobar cómo desde 
distintos puntos del continente surgen 
iniciativas que beben en las fuentes de 
los modernos conceptos sobre Urbanismo 
y vivienda popular humanísticamente 
considerados y sobre todo, imbuídos 
de sentido americano, que es como de- 
cir, mundial. 


4 Congreso Interamericano de 
Historia Municipal e Institucional 


Se desarrollará en la Capital Federal el 
próximo mes de octubre 


El temario es: 

I. Arte y organización de las comuni- 
dades primitivas de América. Prehistoria 
y cultura ind genas. 

ll. Historia de las instituciones locales, 
desde la Conquista hasta la Indepen- 
dencia. 

HI. Urbanismo y arte durante el mis- 
mo período. 

IV. Los cabildos en la Independencia 
Americana. 

V. La organización municipal después 
de la Independencia. 

VI. Organización y estructura de los 
municipios en la actualidad. Aspectos 
sociales y jurídicos. 

VIT. Urbanismo y arquitectura. La ciu- 
dad de hoy y de mañana. 

VIT. Intermunicipalidad. Contribución 
de los municipios para el entendimiento 
cultural de los pueblos de América. 
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Creador y artista, sabe la importancia que tiene, 


en la realización del proyecto, la pintura noble, de co- 
lores firmes y duraderos. 

Por eso prefiere siempre PAJARITO para realzar la 
hermosura de los exteriores, la pulcritud de los inte- 


riores, el detalle colorido y vivaz. 
Más de 100 años de experiencia justifican esta prefe 


rencia del profesional por 
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La Reglamentación Profesional y el 
Estatuto del Trabajador Intelectual 


Más de una vez esta página ha servido de tribuna defensora de los fueros pro- 
fesionales del Arquitecto, así como de una Arquitectura nuestra, considerada en las 
posibilidades de su expresión típicamente nacional y contemporánea. Así fueron 
anunciadas, en sucesivas jornadas de justa satisfacción para la familia arquitectó- 
nica argentina, El Consejo Profesional en 1944, la creación de la F acultad de 
Arquitectura y de Urbanismo en la Universidad de Buenos Aires y ahora la sanción 
de la ordenanza universitaria en que se establece la Delimitación de las funciones del 
Arquitecto y del Urbanista. 

Siempre en la brecha, íntimamente ligada a la gestación de esos acontecimien- 
tos en virtud del sentido gremial de sus asociados elevados a altas funciones, la 
Sociedad Central de Arquitectos celebra y aplaude esas afirmaciones del prestigio 
cada vez mayor que la profesión va cimentando en la opinión pública. 

Paralelamente a estos acontecimientos se suceden otros como la creación de 
la escuela de Arquitectura en la Universidad de Cuyo, la consagración del concurso 
de anteproyectos auspiciado por la Sociedad Central de Arquitectos como norma 
general en los edificios públicos que construyen las autoridades nacionales, provincia- 
les o municipales, la elevación a altas funciones de prestigiosos colegas y en general 
una justa ponderación por parte del público de la labor del arquitecto, sin confun- 
dirlo con ningún otro profesional o seudo profesional, Desde que se fundó la So- 
ciedad Central de Arquitectos en 1886 han pasado 63 años, largo lapso que nos hace 
pensar en todo lo que ha costado ganar esa posición y todo lo que costará mante- 
nerla y acrecentarla a fuerza de prestigio y de solidaridad gremial en pos de un 
propósito común. Por eso cada uno y todos los arquitectos argentinos que en un 
momento dado puedan ejercer una influencia decisiva en la opinión pública o en 
el gobierno, afrontan una grave responsabilidad cuando se ven requeridos a expre- 
sar sus conceptos sobre la profesión o a recomendar las medidas legislativas que 
la reglamenten: en esa situación, sin menoscabo de las ideas propias, no es posible 
prescindir de los colegas e ignorar las aspiraciones de la mayoría, ya sea a través 
de la Sociedad Central de Arquitectos, de la Universidad o del Consejo Profesional. 
En estos casos, además de una disciplina gremial hay también un deber de solidari- 
dad moral con el grupo social en que se actúa: y siempre, por aquello de que mu- 
chos ojos ven más que los dos propios, ese contacto con el grupo suele ser fecundo 
para el que lo provoca espontánea y generosamente. 

Si al redactarse las disposiciones sobre el ejercicio de la profesión incluídas 
en el proyecto de Estatuto del Trabajador Intelectual, hubieran sido consultadas, 
o simplemente informadas, la Universidad, el Consejo Profesional o la Sociedad 
Central de Arquitectos, es indudable que se hubiera evitado la contradicción fla- 
grante que dicho Estatuto hubiera significado frente a todas las otras medidas adop- 
tadas por el Gobierno y ampliamente aceptadas por los arquitectos en lo que se 
refiere al ejercicio de su profesión. Los arquitectos argentinos no hubieran podido 
aplaudir dicho Estatuto y muchísimo menos podrían haber aceptado como válidos 
los considerandos de las normas referentes al ejercicio de la profesión y a la ense- 
ñanza de la misma, pues aparte de que las expresiones sobre arquitectura y los 
arquitectos contemporáneos son equivocadas, ellas constituirían una lisa y llana 
negación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, así como del Consejo Pro- 
fesional de Arquitectura, logrados después de tantos años de tesonera lucha. Ade- 
más, implican un desconocimiento del brillante movimiento arquitectónico y urba- 
nístico que en el país entero está promoviendo la nueva generación de arquitectos, 
que no puede de ningún modo admitir la decadente insinuación de que las Facul- 
tades de Arquitectura sean sustituídas por una sucursal de “PEcole des Beaux 
Arts” de París. : 

Abrigamos la esperanza de que la Reglamentación Profesional surja de la 
fuente verdadera y legítima que, en el orden nacional, es el Consejo Profesional de 
Arquitectura creado por decreto-ley 17.946/44 y en el orden provincial lo son los 
respectivos Consejos existentes, sin dejar de oír las voces de las Universidades Na- 
cionales. La Sociedad Central de Arquitectos, cuya jurisdicción no distingue provin- 
cias ni territorios federales, que es casa común abierta a todos los arquitectos que 
ejercen en el territorio argentino, así lo propicia y permanecerá firme en la bre- 
cha hasta conseguirlo. 

La Dirección. 


se efectuaron en Bergamo, Italia, las 
reuniones del séptimo de los Congresos 


Internacionales de Arquitectura Moderna 


LOS CONGRESOS INTERNACIONALES DE ARQUITECTURA MODERNA (CIAM) con- 
cluyeron su reunión el sábado 30 de julio de 1949, En éste, el séptimo Congreso sostenido 
desde que se fundara el CIAM, en 1928, se discutieron tres temas principales: el Urbanismo, 
la Educación Arquitectónica y la Colaboración mutua de arquitectos, pintores y escultores. 

El intercambio de ideas sobre el urbanismo contemporáneo se fundamentó sobre la com- 
paración y el análisis de más de veinte proyectos de planeamiento urbano, la mayoría de ellos 
en curso de realización, sometidos por los países participantes. Fueron presentados de acuerdo 
a un molde gráfico standard, denominado la Grille CIAM, especialmente diseñado por el 
arquitecto francés Le Corbusier con el objeto de facilitar la comparación e ilustrar los puntos 
esenciales de un proyecto con el mínimo de explicaciones. 

Estuvieron presentes en el Congreso 90 miembros de los numerosos grupos locales que 
constituyen el CIAM, representando a 21 países de Europa y Norte y Sudamérica. Además, 
asistieron especialmente invitados por el Congreso, varios pintores y escultores de diversos 
países, que estuvieron presentes en las discusiones y 60 observadores pertenecientes a 14 
países. Entre los observadores se contaba cierto número de estudiantes de arquitectura esco- 
gidos, que participaban activamente por vez primera en un congreso CIAM. 

El Congreso se reunió bajo la presidencia de José Luis Sert, de Nueva York. El programa 
de trabajo quedó bajo la dirección del Secretario General, el Dr. S, Giedion, de Zurich, y se 
encargó de la organización del Congreso, en general, el Grupo Italiano de CIAM, centralizado 
en Milán. La primera sesión fué abierta el 23 de julio por el Ministro de Obras Públicas de 


Italia, y en la sesión de clausura habló el Ministro de Reconstrucción de Francia. 


Bergamo. Porta Nuova 


Ir CIAM 
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estructura de los 


En 1228 se fundaron en el Castillo de La Sarraz, los CIAM, entidad que 
agrupa los nombres relevantes de la arquitectura y el urbanismo contem- 
poráneos. 

A la acción de la entidad, de creciente gravitación y trascendencia, se 
debe la formulación de los principios esenciales del planeamiento reunidos 
en la “Carta de Atenas”. 


De los estatutos de los CIAM reproducimos los siguientes párrafos, rela- 
tivos a sus fines: 


Los fines CIAM son: 


A. De formular el problema arquitectónico contemporáneo, directamente vin- 
culado al del urbanismo. 


De representar la idea arquitectónica y urbanística moderna, 


B 

C. De hacer penetrar estas ideas en los círculos técnicos, económicos y so- 
ciales. 

D 


De procurar hacer llevar a la realidad de los hechos las soluciones pro- 
puestas para esos diferentes problemas. 


Estos fines pueden resumirse así: 


—De satisfacer a las necesidades espirituales y materiales del hombre 
por medio de la creación de un medio conforme con los conceptos socia- 
les, científicos, éticos y estéticos del urbanismo y de la arquitectura. 


— De tender hacia la expansión del individuo integrado armoniosamente 


en la vida colectiva en un acuerdo perfecto de la obra humana con el 
medio natural. 


De 1928, fecha de su fundación, hasta 1947, los CIAM se formaron por la 
reunión de todos los miembros integrantes de los grupos nacionales. Cual. 
quier arquitecto integrante de un grupo nacional venía así a pertenecer al 


CIAM. 


El C.LR.P.A.C. (Comité Internacional para la Resolución de los Proble- 
mas de la Arquitectura Contemporánea) se hallaba encargado de la adminis- 
tración de los CIAM y de la orientación de los trabajos e investigaciones 
efectuados por los distintos grupos nacionales. 


El CIRPAC, designaba un delegado por cada país, el que pasaba auto- 
máticamente a integrar el CIRPAC y dirigía, en principio, su grupo nacional. 

La expansión del movimiento arquitectónico contemporáneo, los proble- 
mas de la reconstrucción de postguerra, la dispersión geográfica de los gru- 
pos, etc., determinaron la necesidad de reformar la organización de los CIAM, 
En el Congreso de Bridgewater, Inglaterra, se modificaron los estatutos. bus- 
cando de poner a punto un instrumento suficientemente elástico como para 
que pudiera adaptarse a las condiciones más diversas y que fuera a la vez 
democrático por su funcionamiento y eficaz por su acción. 


Como antes, los CIAM se componen esencialmente de grupos. Estos gru- 
pos pueden ser los viejos grupos nacionales, o nuevos grupos creados libre- 
mente al impulsa de simnatica individ--olas en todas partes donde se mani- 
fieste una actividad arquitectónica de interés. 


La estructura y el funcionamiento de los grupos está librada a su propia 
iniciativa. De hecho, la etiqueta CIAM no puede aplicarse a un individuo 
sino únicamente a un grupo. 


Los grupos proponen a la ratificación del Consejo de los CIAM un dele- 
gado para los grupos de menos de 20 miembros y dos delegados para los 
grupos que comprenden a más de 2) miembros. 

La reunión de los delegados de los grupos y de los miembros indivi- 
duales forma el Congreso de Trabajo, que se reúne cada dos años o a inter- 
valo menor, Este Congreso de Trabajo reemplaza el antiguo CIRPAC y con- 
serva una parte de sus atribuciones, pero como lo indica su tulo, es ante 
todo un Congreso de Trabajo. 


El Congreso de Trabajo puede ser sustituido por una Asamblea General, 
que reúne todos los miembros de los diferentes grupos CIAM. Esta Asamblea 
se reúne cada 5 años como mínimo y es una ocasión de reunión y de con- 
tactos así como de confrontación de los trabajos y pulsación del movimiento 
arquitectónico contemporáneo. | 


El congreso que acaba de celebrarse en la ciudad de Bergamo. es, pues, 
uno de los Congresos de Trabajo que reúne los delegados nacionales. 

El grupo CIAM argentino tiene como delegados reconocidos a los arqui- 
tectos Jorge Ferrari Hardoy y Arrancio Williams, y asistió al Congreso como 
delegado el arquitecto Antonio Bonet. 
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Noticia sobre Bergamo 


Plaza Vittorio Veneto y Ciudad alta 


Capilla Colleoni 


Palacio Vecchio - entrada 


La antigua ciudad de Bergamo, fundada varios sislos antes de Roma, fué 
ocupada primero por los etruscos, luego por los galos y más tarde por las 
legiones romanas, 

Por su fidelidad a Roma obtuvo especiales privilegios y fué declarada 
Municipio Romano. Después del desastre del Imperio Romano fué saqueada 
por Atila y Alarico. sufrió también la ccunación de Ernleos. Ostrogodos y 
Longobardos. Bajo estos últimos se convirtió en ducado. Los Húngaros la sa- 
quearon, pero finalmente gozó de un período de paz bajo la férula de los 
emperadores Germanos, pa:t'cularmente con la Casa de Franconia. 

Bergamo fué entonces invadida por el ejército de Barbarroja, que fué 
derrotado por la Liga Lombarda a la que Bergamo estaba aliada, en Pontida 
(Legnano, 1776). En la Ed-d Media. Bergamo se convierte en un campo de 
bztalla en la lucha entre Giielfos y Gibelinos, estos últimos capitaneados por 
los Estuardos entregaron la ciudad a Juan de Bohemia. 

Durante el siglo x1iv Bergamo fué gobernada por los Vizcondes, hasta 1123 
en que se convirtió en pate de la Revública de Venecia. 

Juntamente con las otras ciudades lomba-d>s fué dominada por Austria, 
hasta que en 1859, Garibaldi la liberó y desde ese día fué parte de la 
Nación Jtaliana. 

B-rgamo, debido a su especial topografía, se divide en dos partes bien 
definidas; la civdad alta en la colina y la ciudad baja en el llano, la ciudad 
alta (la más antigua) está aún rodeada de murallas. Los “Borghi” a lo la"go 
de Jos caminos que van heeia lo alto de la ciudad ennectan la ciudad alta 
con la nueva y vréspera civdad baja, que se desarrolló en los últimos cincuenta 
años. La muralla de la ciudad alta es a la vez un? admirable “premen-de” 
desde la cval se vusde contemplar el hermoso espectáculo del valle indretrial, 
las montañas próximas v gozar de )7s hermosas vistas del rico plano inferior. 

Tos “Mura”. ave rodean y fortifican la ciudad antiena. fueron constru "dos 
en 1561; estos bastiones fueron creados por un genio de la arquitectura m'li- 
tar: De Marchi. y fueron parcialmente construídos bajo la dirección del 
bergamaseo Paolo Berlendis. 

Los “Mura” estín contetados por cuatro caminos marsstros que llegan 
a cvatra grandes portadas, San Giacomo, San Agostino, San Alessandro y 
Garibaldi (+ntes San Lorenzo). 

Esta poderosa muralla fué hecha eon la intención de conver a Berzamo 
en una imvortante fortaleza de acuerdo con los deseos de la Serenisima. 

La ciudad baja, más abierta y moderna, tiene numerosos atractivos. Desde 
la plaza de la estación de ferrocarril, caminando a lo largo de la Avenida, 
se llega a Porta Nuova y más adelante el recinto (1921) centro de la ciudad; 
Piazza Vittorio Veneto y Torre ai Caduti (arq. Piacentini), el teatro Doni- 
zzetti y la estatua de Gaetano Donizzetti de frente al Sentierone, principal 
paseo de la ciudad y el más popular. 

En uno de los extremos está San Bortolomé, iglesia que posee un altar 
hecho por Lorenzo Lotto y preciosas tallas en el coro. a 

En el lado derecho de esta iglesia está el Palacio Municipal, en cuvo 
salón de actas se pueden apreciar una serie de frescos de G. B. Castelli. 
Cerca está el viejo Palazzo Munic'pale (arq. Lodi, 1853) con un cielorraso 
pintado por Bassano, que representa la ofrenda de la ciudad a la República 
de Venecia y los muros están cubiertos de brocatos venecianos con los colores 
del emblema de Bergamo. En las proximidades. en la calle San Tomaso. 
se halla la Academia Carrara con una colección d> pinturas de primera 
categoría, entre otras, trabajos de Morini, Cariani, Previtali, Bellini, Man- 
tegna, etc. 


La Ciudad Alta. 


Desde la Estación Central se llega al funicular oue vne civdad alta y 
civdad baja, en pocos minutos de ascensión se llega a la Piazza del Mercato 
delle Scarpe. Caminando a lo largo de Via Gombito s2 puede apreciar inme- 
diztamente el aspecto medieval de la plaza, estrechas ealleias con antioros 
pavimentos, casas medievales con persianas venecianas, y la Torre di Gombito 
que fué construída en 1100. : 

Se llega así a la Piazza Vecchia, en el fondo de la enal se puede apreciar 
el Palazzo della Ragione (donde tuvo lugar el VII CIAM), un hermoso 
edificio de 1150, con reformas en el siglo xvr. Detrás del mismo está la iglesia 
de Santa María Maggiore, que fué construída en 1125 en estilo románico. 

En esta iglesia hay hermosos bajorrelieves y frescos en memoria de 
Donizzeiti y Mayr, un confesionario por Andrea Fantoni y hellósimas tapicerías, 

Próxima a S. M. Maggiore está la Capella Colleoni en estilo renacimiento 
y que posee la estatua del famoso “condottiere” y la de su hija Medea, 
ambas de Amadeo. 

Volviendo a la Piazza Vecchia uno se encuentra en el Palazzo Nuovo. 
donde está ubicada la Biblioteca de la Ciudad, conteniendo numerosas minia: 
turas, manuscritos e incunables. 

Volviendo a la Piazza delle Scarpe, a la izquierda comienza la vía Rocca 
en cuyo final está el antiguo fuerte del mismo nombre, que parece haya 
sido construído en el preexistente Campidoglio. 


Esta sucinta relación de la Ciudad de Bergamo es la traducción por el arquitecio Casasco 
del fulleto que la Comisión de Recepción repartió entre los congresales del VII CIAM. 
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Crónica de la sesión inaugural 


El Intendente de Bergamo inaugura el 
VII Congreso de los CIAM con un dis- 
curso de bienvenida a los asistentes. 

Bottoni, delegado italiano, que habla 
a continuación, subraya la necesidad de 
una colaboración internacional en el 
campo de la arquitectura moderna. El 
grupo italiano ha colaborado activamen- 
te en el estudio de los problemas de la 
vivienda mínima desde la promulgación 
de la Carta de Atenas, Recuerda asimis- 
mo el delegado italiano, al fallecido Giu- 
seppe Terragni, uno de los fundadores 
del CIAM italiano y su obra, como así 
también a Gian Luigi Banfi, muerto 
en el campo de concentración de Ma- 
thaunsen. 

Informa cómo después de la guerra el 
grupo italiano ha trabajado duramente 
en los problemas de la reconstrucción, 
especialmente en la ciudad de Milán. 
Gracias a la continua actividad de este 
grupo, los CIAM han podido tener lu- 
gar en Italia este año. 

Destaca que aquí, en Bergamo, los con- 
gresistas encuentran ambiente favorable 
a sus trabajos, gracias a la cordialidad 
y hospitalidad de los habitantes de esta 
ciudad. Además de dar la bienvenida a 
todos los miembros y asistentes a este 
Congreso, agradeció al Comité de Re- 
cepción, al Sr. Ministro Tupini, como 
así también al Comité Organizador. 

Acto seguido, el Ministro de Obras Pú- 
blicas, Sr. Tupini, da la bienvenida a los 
asistentes al VII CIAM en el nombre 
del Gobierno italiano y en el suyo pro- 
pio, está seguro que el ambiente artís- 


José Luis Sert, Presidente del Congreso; 
Van Esteeren, y Siegfried Giedion, Secreta- 
rio General, durante las deliberaciones 


enviada por el arquitecto Juan Antonio Casasco, que 


asistió al Congreso como observador y en carácter de 


corresponsal de la Revista de Arquitectura. 


tico de la ciudad de Bergamo Alto y la 
hospitalidad ofrecida por los Bergamas- 
cos puedan hacer más agradable la tarea 
que significa el Congreso. 

Recalca que el problema de la recons- 
trucción es de actualidad en el mundo 
entero y el Gobierno italiano se interesa 
con gran simpatía por los trabajos del 
Congreso y tendrá bien en cuenta los 
resultados finales. Los CIAM están for- 
mados por una “élite” en la que figuran 
Corbusier, Sert, Wiener, Giedion, etc., 
subraya la aplicación de la carta de Ate- 
nas y los estudios que deben hacerse 
para que una casa habitación se convier- 
ta en el verdadero centro alrededor del 
cual se desarrolla la vida bajo sus cua- 
tro aspectos fundamentales. 

Solamente en la paz se pueden reali- 
zar los trabajos del Congreso, si no se 
cree en la paz todo esfuerzo será en 
vano! 

El Presidente de los CIAM, Arq. José 
Luis Sert, que ocupa luego la tribuna, 
comienza su discurso agradeciendo a los 
organizadores y pasa luego a una com- 
paración entre la ciudad de Bergamo, 
que es una ciudad a la escala humana 
y de las grandes ciudades modernas, víc- 
timas del caos resultante de su creci- 
miento desordenado y sin plan alguno. 
Nos rebelamos como urbanistas y como 
arquitectos contra este enorme caos, di- 
ce, el trabajo de los CIAM es el resul- 
tado de este espíritu de revuelta espiri- 
tual al que se une también un espíritu 
de búsqueda de los medios de corregir 
la confusión reinante en los dominios 


de la arquitectura y del urbanismo, que, 
para el Congreso, mo son sino una sola 
cosa. 

Con este propósito los CIAM han tra- 
bajado desde 1928, y en junio de 1948, 
después del último Congreso en Bridge- 
water, los CIAM han celebrado su vigé- 
simo aniversario. 

Expresa luego: Nosotros constituimos 
un Congreso de trabajo, el deber de los 
CIAM ha sido definir, estudiar, orientar 
y difundir los principios de nuestra aso- 
ciación. El objeto de nuestras reuniones 
es llegar a constataciones y resoluciones 
concretas; estas constataciones y resolu- 
ciones son el fruto del estudio colectivo. 
El Arq. Sert subraya la importancia del 
trabajo de los CIAM para la joven ge- 
neración de arquitectos. 

Explica cómo la estructura de los 
CIAM ha cambiado después de la gue- 
rra, de la de miembros individuales a 
la de grupos, los CIAM no aceptan miem- 
bros pasivos, el título debe ser obtenido 
por el trabajo. En los anteriores congre- 
sos de La Sarraz, Francfort, Bruselas, 
Atenas y París se trató un solo sujeto 
o tema, con el método siguiente: el Co. 
mité Directivo formado por los delega- 
dos CIAM elegían y preparaban ese te- 
ma, daban la directiva para la presenta- 
ción de los planos, etc. 

El Congreso, una vez reunido el ma- 
terial, presentado siempre de modo que 
se pudiese comparar, hacía las constata- 
ciones y formulaba resoluciones sobre el 
tema, que se publicaban bajo la forma 
de un libro o difundían en las revistas 


técnicas. El Congreso de Francfort estu- 
dió la habitación mínima, el de Bruselas 
la subdivisión racional, el de Atenas la 
carta de urbanismo, el de París las uni- 
dades vecinales bajo el título de Logis 
et Loisirs. 


Este método del tema único ha dado 
excelentes resultados antes de la gue- 
rra, pero a partir del sexto Congreso de 
Bridgewater en 1947, el consejo de los 
CIAM ha recibido pedidos de los diver- 
sos grupos para el estudio de diversos 
temas en un mismo Congreso. 


Explica luego el Arq. Sert, que la si- 
tuación planteada por la guerra, ha crea- 
do problemas de una escala completa- 
mente nueva y, por otra parte, con la 
entrada de nuevos grupos, cambiado la 
estructura del Congreso, por ello hubo 
de ser planteado un nuevo método; es 
el que adopta el estudio de diversos te- 
mas para cada Congreso y la clasifica- 
ción del trabajo por comisiones. Cada 
comisión toma el estudio de una parte 
bien definida; de un tema o sujeto. Tres 
temas se tratan en el séptimo Congreso 
de Bergamo. El tema de base, continuan- 
do el trabajo del Congreso de Atenas y 
de París, es un tema de urbanismo: El 
caso de aplicación de la Carta de Atenas. 


Después que los CIAM han formulado 
esta Carta en 1933, los miembros y gru- 
pos del mismo han hecho trabajos de ur- 
banismo que constituyen un ensayo de 
aplicación de los principios de esa Car- 
ta. Es, pues, de grandísimo interés para 
el Congreso, ver, analizar y comparar 
alguno de estos trabajos, representando 
casos concretos de ciudades, de los paí- 
ses más diversos, donde las condiciones 
locales obligan en cada caso a plantear 
soluciones diferentes, ver hasta qué pun- 
to los principios de la Carta de Atenas 
han podido ser aplicados. Para esto es 
necesario, como siempre en nuestro tra- 


Presentación de la 
Grille” de Urbanismo 
por Le Corbusier 


bajo, establecer una base de presenta- 
ción común que permita comparar, 

Esta base, este útil, es la GRILLE 
CIAM. Esta Grille, pues, no es un medio 
de expresión, pero puede ser muy im- 
portante en nuestro trabajo. Este Con- 
greso lo juzgará! 

La Grille CIAM, tal como está presen- 
tada, es un magnífico trabajo, debido al 
grupo Ascoral, bajo la dirección de Le 
Corbusier, y él mismo, les describirá es- 
ta Grille, una vez que haya terminado 
mi relato del programa. s 

Una comisión de urbanismo hará, en- 
tonces, el estudio de los trabajos expues- 
tos en las Grilles y que se utilizarán 
para la publicación de los trabajos del 
CIAM. 

El segundo tema es: “La síntesis de 
las Artes Plásticas”, el problema de la 
reconstrucción de ciudades y los de crea- 
ción de nuevos centros cívicos ocupan 
la atención y son objeto de estudio para 
muchos arquitectos. 

Expone cómo los arquitectos moder- 
nos, que en sus comienzos han estudiado 
habitaciones económicas y hospitales, han 
reconocido con el correr de los años que 
los principios que nos guían no pueden 
ser encerrados en el cuadro rígido de la 
arquitectura llamada funcional, tal como 
ella es interpretada por la mayoría de 
la gente. 

La satisfacción del espíritu es una ne- 
cesidad eterna que en ninguna época, y 
aún menos en la nuestra, puede ignorar- 
se. El estudio de las relaciones de las 
artes plásticas que se operó frecuente- 
mente en el pasado, entre urbanismo, 
arquitectura, pintura y escultura, es hoy 
un estudio de criterio general. Los CIAM 
han invitado artistas y eríticos de arte 
para que nos asesoren en nuestro traba. 
jo. Nosotros agradecemos a todos los que 
han venido a Bergamo. 


A continuación del Arquitecto Sert, 
Presidente del Congreso, habló a los 
asistentes Le Corbusier, para exponer la 
teoría de la “Grille”. 

Les hablaré de una verdadera poesía, 
dijo, de una poesía en “casilleros”. En 
Bridgewater encontré un centenar de 
propuestas para nuestro VII CIAM, cu- 
yas montañas de papel y de planos son 
el Enemigo N* 1 del urbanismo, al que 
le impide ir adelante. El arquitecto y el 
urbanista se ven hoy, pese a su necesi- 
dad, privados de un medio que les per- 
mita pensar por sus propios medios. 

Esta es la visión que yo he tenido en 
Bridgewater y que me ha hecho formar 
el propósito de encontrar un medio vi- 
sual para eliminar esas montañas de 
papel, partiendo del punto de vista de 
que los ojos registran muy rápidamente, 
mientras que la lectura de los informes 
es infinitamente lenta. El Ascoral ha si- 


do entonces encargado de preparar una 
Grille. 


Finalmente, un tercer tema ha pareci- 
do igualmente interesante para el VIH 
CIAM, es el de la enseñanza de la ar- 
quitectura y el urbanismo. Los CIAM 
han recibido peticiones para que este te- 
ma sea tratado sin pérdida de tiempo. 

La enseñanza en el campo de las es- 
cuelas oficiales no tiene nada que ver, 
o en el mejor de los casos, tiene poco 
que ver, respecto a las realidades de la 
postguerra. 

Para las nuevas escuelas que se crea- 
ron por doquier, y sobre todo en los 
países jóvenes, como los de Sud Améri- 
ca, el Consejo de Orientación de los 
CIAM ha sido llamado de urgencia, es- 
tos temas son el programa del Congreso. 

Nosotros sabemos que su importancia 
sobrepasa en mucho nuestros medios y 
que será necesario mucho más de una 
semana para discutir los principios esen- 
ciales y llegar a resoluciones. 

Pero gracias al nuevo método de tra- 
bajo, los CIAM tendrán diferentes comi- 
siones permanentes y ellas tendrán como 
propósito el estudio de cada tema. 

Estos estudios no acabarán con la clau- 
sura del Congreso, sino que continuarán 
después de esta reunión y serán tratados 
en el próximo Congreso. 

Del mismo modo que en el Congreso 
de Bridgewater se había comenzado a 
plantear los temas para el próximo Con- 
greso (éste), nosotros crearemos nuevas 
comisiones que se encargarán de estu- 
diar temas de interés general, de este 
modo nosotros esperamos que cada uno 
podrá encontrar en una de esas comisio- 
nes permanentes un tema que le interese. 

El trabajo de los CIAM no puede ha- 
cerse a disgusto, es solamente nuestra fe 
y mucho entusiasmo, y también nuestra 
amistad, que nos ha reunido otra vez, 
después de veinte años llenos de vicisi- 
tudes, en esta magnífica sala del Palazzo 
Della Ragione. 


Una “Grille” significa un reticulado 
vertical-horizontal que brinda en sus cua- 
dros puntos eficaces de discusión. “El 
urbanismo es el punto de cruce de todos 
los problemas”. 

Los que han comenzado hace 40 años 
el urbanismo moderno, no imaginaron 
que su destino sería tal. De vuelta a Pa- 
rís en 1947, el Ascoral ha convocado a 
una primera reunión a todos sus miem- 
bros, y luego, para una segunda, fué he- 
cho un llamado a todas las personas ca- 
paces de plantear un sistema útil. 

En una primera comisión, los princi- 
pios de la Grille fueron debatidos y fi- 
jados. 

El secretario del Ascoral tuvo la idea 
de exponer en Viena una Grille que fué 
preparada en seis días en nuestro taller. 

La experiencia se hizo para tener una 
idea de la rapidez con que se puede eje- 
cutar, su módico costo, y por último el 
efecto sobre el público durante la expo- 
sición, 
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He inaugurado yo mismo esa exposi- 
ción juntamente con el Gral. Berthonard 
y pude preguntarle si él como estratega 
podía decir si la batalla del urbanismo 
pod a librarse con un útil como es la 
Grille. El Gral. inmediatamente me hizo 
notar que todos los elementos de discu- 
sión estaban presentes, 

Después de 14 meses de trabajo, nos- 
otros hemos dado forma a esto que vos- 
otros podéis ver aquí y hoy yo constato, 
que la Grille una vez lanzada al mundo 
entero, no ha habido un solo ejemplo 
de alguien que no la haya comprendido. 

Ayer han llegado entre las 10 de la 
mañana y las 3 de la tarde, 28 “Grilles”, 
que están aquí y demuestran que las co- 
sas han sido comprendidas. 

Todos nosotros sabemos lo que cuesta 
la impresión en color y los grupos CIAM 
son pobres, afortunadamente es el espí- 
ritu el que trabaja. Era necesario encon- 
trar un medio de imprimir todo esto con 
una suma que era apenas 800.000 fran- 
cos, pero gente emprendedora ha encon- 
tredo los medios de arreglar las cosas, 
yo rindo homenaje aquí a dos de ellos, 
uno es el secretario del Ascoral, Bouxin, 
cue halló la forma de imprimir 3.000 
ejemplares de la Grille para que nosotros 
podamos distribuirla entre los miembros 
del CIAM. 

Era imprescindible crear un medio, 
pero no es éste el que hará bellos pla- 
nos. Este medio facilita el trabajo, per- 
mite realizar un pensamiento con más 
rapidez o con mayor exactitud, pero 
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no puede convertir imbéciles en inteli- 
gentes! 

La Grille no tiene el propósito de ha- 
cer hermosos planos de urbanismo. lo 
que nosotros pedimos a la Grille es esto: 
que la inteligencia aparezca rápidamente 
y que también la imbecilidad aparezca 
rápidamente. Medio de expresar un pen- 
samiento primero, está compuesto de di- 
versas partes; la Grille amarilla permite 
pensar en problemas de urbanismo, cuan- 
do vosotros tenéis por delante un pro- 
blema de urbanismo, y como los datos 
son complejos, entonces buscáis el me- 
dio de poner orden y construís una ar- 
quitectura mental en todo ese caos. 

Es bien dif'cil! Usad la Grille! Vues- 
tros interlocutores, mudos, están inme- 
diatamente delante de vosotros y os di- 
cen cuál es el sujeto. 

Vuestro interlocutor está allá y os di- 
ce: ocúpate de estas cosas, ved aquí la 
cuestión plarteada. 

A este medio, lo pondréis en presencia 
de las cuatro funciones del urbanismo: 
(habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el 
espíritu, circular), que son producto de 
nuestra primera clasificación en 1933 en 
Atenas, clasificación que ha servido pa- 
ra aportar una enorme claridad en las 
discusiones de urbanismo. ! 

Vosotros estáis en presencia de una 
tentativa de dotar al urbanismo de una 
med' da. de una expresión, de una verda- 
dera métrica. 

He aquí el “utilage” del pensamiento, 
el interlocutor está delante de vosotros, 


Le Corbusier explicando a los congresistas 
el sentido de la grille urbaní.tica 


él os habla de la ocupación del territo- 
rio “en plano”, estas son las preguntas 
a las cuales estáis obligados a responder. 
Pero, he aquí el “volumen construído”, 
urbanismo en tres direcciones. 

Después está el equipamiento, palabra 
equívoca según las lenguas, aquí se hará 
un poco de confusión, Estos problemas 
de ética y estética que vienen a plan- 
tarse a aquellos que son sensibles o que 
deberían ser sensibles. He aquí los pro- 
blemas de las ciencias económicas y so- 
ciales, He aquí la legislación, la finan- 
ciación, la realización, 

La legislación está en la Grille; la ho- 
ra de la legislación suena en el momento 
preciso. He aquí (en la Grille que él 
señala), finalmente, la reacción de la opi- 
nión, reacción de orden racional y afec- 
tivo. Tal es el útil de pensamiento para 
el autor de un plan, 

Otra cosa: vosotros debéis dar órdenes 
a vuestros dibujantes, con este cuadro (la 
Grille), si vosotros decidís hacer tal o 
cual cosa, para que vuestros deseos sean 
fielmente interpretados. Aún más, he 
aquí vuestro tercer útil, la exposición en 
sí misma, el panel de exposición, o de 
presentación. El problema es aportar una 
solución al desorden que he ya citado. 
El “panel” de exposición brinda a la 
lecivra visual las enseñanzas necesarias. 

He aquí entonces un útil-pensamien- 
to, un medio para la trasmisión del pen- 
samiento, y en lugar de leer una larga 
memoria vosotros veré's, vuestro ojo re- 
parará en tal o cual punto de interés 


señalado por un color (que está repeti- 
do por un color en la leyenda). 

Una leyenda que ocupa bien poco es- 
pacio. 

Por medio de esta Grille vosotros po- 
déis manifestar pensamientos bien cla- 
ros, bien precisos y concretos, y, si vues- 
tro pensamiento puede concretarse, eso 
significa que él ha adquirido su grado 
de madurez. La Grille servirá también, 
de útil de demostración, si tenéis un 
plan de urbanismo para explicar ante 
vuestro ministro de obras públicas, ante 
vuestro intendente, ante una autoridad 
cualquiera. Ninguno tiene el tiempo ne- 
cesario para buscar en vuestro plano lo 
que vosotros habéis querido hacer, ¿có- 
mo presentarlo entonces? z 

Vosotros tenéis en la Grille el medio 
de poner ante los ojos de una, tres, cua- 
renta personas, un plan y poseéis el me- 
dio para expresaros. Tal es el objetivo 
perseguido por la Grille. 

Cuando se trata de urbanismo, que es 
el punto crucial de todos los problemas, 
es necesario buscar un medio, y si nos- 
otros lo hemos hallado, es necesario per- 
feccionarlo. 


Es necesario que no digáis ¡esto no 
sirve! Mejoradlo si no tenéis nada me- 
jor que hacer. 

Las cosas marchan cuando uno pone 
voluntad, cuando uno pone espíritu. Nos- 
otros hemos tenido una comisión para 
el estudio de la Grille en París, yo os 
ruego considerar el enorme trabajo que 
se ha hecho y os puedo asegurar que 
todo este trabajo no ha sido en vano. 

P=-f>ccionad la Grille. Pero no anar- 
quicéis, 

Ahora la cuestión de la opinión pú- 
blica: la opinión pública está repartida 
por doquier y merece ser considerada. 
¿Qué recurso nos ofrece la Grille para el 
caso? Nos ofrece ese documento irreem- 
plazable que es la “Planche”, con su ca- 
rátula, su texto, etc. 

Se la puede imprimir, vosotros sabéis 
lo que cuesta imprimir un plan de ur- 
banismo ? 

Tiempo ha, los CIAM tuvimos la in- 
tención de publicar la Carta de Atenas 
en colores, con los planos que fueron 
presentados en Atenas, pero no se pudo 
hacer, era demasiado costoso. 

Hoy, la “Planche” se ha reducido a la 
escala de impresión, tiene un formato 
que le permite ser impresa y expresar 
suficientemente todos los detalles. Los 
elementos que están reunidos aquí en 
Bergamo, en las Grilles, son elementos 
que servirán de base a una edición que 
se prepara en París, 

Gracias a la agrupación de editores, 
se dispondvá de los medios técnicos para 
inmvbrimir láminas en colores de este for- 
mato Grille. tin pronto esté imprimién- 
dose esta edición, será necesario impri- 
mir otra, no ya cincuenta ejemplares, 
sno 3.000, para que el precio sea normal. 
Para imprimir tal libro nosot-os necesi- 
taremos 50 Grilles. Las otras las archiva- 
remos como reserva, los autores vendrán 
a estudiarlas y se llegará a realizar todos 
los trabajos que se deseen. Estos serán 
elementos de serie en disponibilidad y 
que pedián encuadernarse con una es- 
piral de alambre. Vosotros conocéis el 


classification 


classification 


OUVRIR 101 


a 


TITRE 1 : LE THEME, 
HEADING 1 ; THE THEME 


LE MILIEU (données moturelles, données 
géographiques et demographiques). + 
ENVIRONMENT fmoturol conditions, geo= 
grophic and demogrophic doto) . 


OCCUPATION DU TERRITOIRE, Zonage 
et trocés á 2 dimensions. 
OCCUPATION OF THE LAND, Zoning 
and two dimensional plans. 


VOLUME BATI ET UTILISATION DES 
ESPACES AMBIANTS, urbonisme da 3 di- 
mensions. 

VOLUME CONSTRUCTED AND USE OF 
AMBIANT SPACES planning in three di- 


mensions. 


EQUIPEMENT. 
EQUIPMENT 


ETHIQUE ET ESTHETIQUE, avec étude 
eventuelle des rapports de Vancien et du 
moderno. 

ETHIC AND AESTHÉTIC with the com= 
tingent study of the srelationship between 
ancient and modern, 


eeograph. phys:que 
physical pergrapny 


Etograph. humaine 
uma: 


Edogra. historique 
historic geography 


et admi 
trading. education 


du territoire 
ot the 1orruory 


cireuler 


divera 
miscet. 
e laneous 


Beograohy 


rural 
rural 


industrict 
industrial 


pense 
tration 


admíntatrarion 


villes 
urban 


campagnes 
rural 


volama eai 
of ihe volume 
consirucied 


INCIDENCES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES. 


ECONOMIC AND SOCIAL INFLUENCES. 
LEGISLATION. 
LEGISLATION. 


FINANCEMENT, 
FINANCE, e 


ETAPES DE REALISATION. 
STAGES OF REALISATION, 


E 
5 


LES NOTÍTIONS CHIFFREES (ROUCE) 
DE CE TA- 
STRATION 
QIATION DAS PLANCH 
m2 3,18). 


TATIONS 
D'EXPOSI 


. TITRE 2 : REACTIONS AUX THEMES. 
HEADING 2; REACTION TO THE THEME, divers 
Ñ AS 


usagers 


REACTIONS D'ORDRE RATIONNEL, the cren 
RATIONAL REACTION. opinion 


general public 


autoré 
the autnority 


usagers 


REACTIONS D'ORDRE AFFECTIF te client 
REACTION OF SENTIMENT eplnion 


general public 


autorite 
ie aunonty 


LA GrnLE esa 
10 1 
PAGE 


NE PAS COUPER > 


La grille CIAM para el análisis, síntesis, presentación y lectura de 
un tema de urbanismo, se halla integrada por tres elementos: a) la grille 
propiamente dicha (en hojas de formato “Standard” de 21 x 33 cm.); b) 
el diagrama de presentación (en una hoja de 21 x 33 cm.), y c) la presenta- 
ción en una carpeta con láminas, memorias, accesorios y apéndices. 

La “grille” propiamente es una sola hoja que en sentido horizontal 
agrupa los temas bajo dos títulos: “EL TEMA” y la “REACCION A LOS 
TEMAS”. 

En sentido vertical las divisiones corresponden en las cuatro funciones 
del urbanismo (Carta de Atenas): VIVIR, TRABAJAR, CULTIVAR EL 
CUERPO Y EL ESPIRITU, y CIRCULAR, cada una caracterizada por un 
color convencional, 

El tema abarca nueve clasificaciones: el medio, ocupación del suelo, 
el volumen construído, el equipo, ética y estética, incidencias económicas 
y sociales, legislación, financiación, etapas de realización y varios. 

Las Reacciones al Tema ofrecen dos divisiones: Reacciones de orden 
racional, y Reacciones de orden afectivo y espiritual, 

La grille permite de esti manera explorar el vasto campo de las cues- 
tiones planteadas por el urbanismo y responder a ellas a voluntad. 

El que utiliza la grille, según el problema que estudia, podrá emplear 
tales o cuales casilleros o la totalidad de ellos. De esta manera todos los 
proyectos de planeamiento pueden ser analizados en forma sistemática. 

La grille CIAM ha sido editada a todo color en Francia por L'Archi- 
tecture D'Aujourd'Hui, a cuya redacción, 5 Rue Bartholdi, Boulogne-Sur- 
Seine, Francia, pueden dirigirse los interesados. 
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montaje de espiral de alambre que per- 
mite montar 5, 50 ó6 500 páginas a vo- 
luntad. 

Tal es el medio de expresión de un 
pensamiento que nos brinda la Grille y 
que no es de despreciar. 

Un problema abierto a los ingeniosos 
e imaginativos es el del embalaje o ar- 
chivado de la Grille. 

La Grille, tal como es hoy, es un ele- 
mento muy útil para ser expuesto, pe- 
ro muy desagradable para embalar o 
archivar. 

Dos tipos de cajas han sido diseñadas 
para embalar las Grille de este VII Con- 
greso, la No 1 y la N? 2, esta última la 
hemos hecho para que la exposición se 
pueda armar rápidamente. 

He traído la Grille de Izmir en la caja 
N* 1, que es la más pequeña, muy útil 
para una biblioteca o para estar sobre 
el escritorio de no importa quien. 


Un aparte que reúne entre otros a Sieg- 
fried Giedion, José Luis Sert, Le Cor- 
busier, Ernesto Rogers y Steiger. 


Las láminas pueden ser sacadas con 
facilidad, ellas tienen carátulas que les 
permiten ser rápidamente localizadas sin 
error, por el ángulo de la carátula po- 
déis saber en seguida de qué se trata, 
esta caja, la No 1, es la ideal, 

¿Cómo hacer para transformar este 
modo de presentación en otro que per- 
mita, una vez terminada la exposición, 
recuperar las láminas una por una? 

He aquí el planteo del problema, y 
yo creo que si la Comisión B nos pro- 
pone una solución será ciertamente inte- 
resante. Finalmente una última aplica- 
ción de la Grille: la Grille a “domicilio”, 
en este caso contenido en el N? 1. Es 
necesario que cada uno, arquitecto, in- 
tendente, o sindicato, construya el table- 
ro de una Grille en tamaño real con las 
dimensiones exactas y con piezas de ma- 
dera para fijarla al muro con medios que 
la práctica pondrá al día. 


Construir “en carne y hueso” una Gri- 
Me de casi 10 m. por 1,20 de alto, con 
soportes “ad hoc” que permitan colocar 
las láminas del tipo N” 1 inmediatamente. 

Después de ser expuestas las láminas 
serán guardadas en la caja y puestas en 
la biblioteca o sobre la mesa de trabajo. 

Dirigiré ahora algunas palabras ama- 
bles a nuestros amig8s italianos, que tan 
magníficamente han preparado todo esto, 
ellos han hecho verdadero urbanismo en 
esta sala. 

Yo me descubro ante este edificio, es- 
ta sala es una de las más hermosas que 
he visto nunca! 

El trabajo que nos ha costado crear 
la Grille merece consideración y mejo- 
ras, yo os agradezco el haberme escu- 
chado tanto tiempo. Pero os he expues- 
to el producto de 14 meses de trabajo. 

El Arq. Sert declara terminada esta 
sesión inaugural. 


Comisiones Permanentes de Trabajo de los CIAM 
constituidas en el Congreso 


Primera Comisión: “Aplicación de la Carta de Atenas”* (Empleando la Grille CIAM). 
Tema de base para el VI! Congreso. 


Sub-comisiones: 


a) constataciones y realizaciones sobre los problemas de urbanismo expuestos. 
b) otros métodos de presentación de los problemas de urbanismo. 


c) 
Segunda Comisión : 
Tercera Comisión: 
Cuarta Comisión: 
Quinta Comisión: 
Sexta Comisión: 


publicaciones CIAM. 


“Informe sobre las Artes Plásticas”. 
“Reforma en la enseñanza de la Arquitectura y el Urbanismo”. 
“Industrialización de la construcción”. 
“Reforma de la Legislación - Medios de realización”. 
“Reforma de los programas Sociales”. 


Nota: Todos estos temas han sido tratados in extenso por las respectivas comisiones y los informes producidos serán 
pulidos y redactados especialmente por la Comisión de Prensa antes de ser dados a publicidad en forma de folleto o como 
complemento de la publicación de las Grilles. 
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Lista de Delegados Asistentes al 7? Congreso de los Cl A M 


ARGELIA 
P. A. Emery (deleg.) 


ARGENTINA 


A. Bonet 
J. A. Casasco (observ.) 


AUSTRIA 


Prof. Schutte (deleg.) 
Erich Boltenstern 
Haerdtl 

Sechwarzer 


Zottor 
Euler 
Turner 


BRASIL 


Sontello 
Leitchie 
Benedetto 


BELGICA 


L. Stynen 
P. Fitschy 


CHECOESLOVAQUIA 
K. Stranik 


CANADA 
Ann Luke 


COLOMBIA 


Pisano 
Leva 
Iriarte 
Arango 
Martínez 
Ritter 


ITALIA 
F. Albini 
L. Belgioioso 
P. Bottoni (deleg.) 


L. Cosenza 


Antonio Bonet, Delegado Argentino; Wells Coates y Jane Drew, 
de Inglaterra, y Antonio Casasco, observador y corresponsal de 


L. Figini 

L Gardella 

G. Mucchi 

P. Lingeri 

E. Rogers 

E, Peressutti (deleg.) 
M. Pucci 

L. Pollini 

G. Romano 


POLONIA 
Elena Syrkus 


SUECIA 
C. F. Ahlberg 


U.S. A. 


J. L. Sert 

H. Field 

O. Stonorovv 

P. Leter Wiener 
Sweeney 

D. Perry 

J. Massey 
Hanka Rosten 
Eugene Tanneu 


DINAMARCA 
V. Lauritzen 


FRANCIA 
Andre Bloc 
V. Bodiansky 
Marcel Lods (deleg.) 
Le Corbusier (deleg.) 
P. Jeanneret 
R. Lebasnier 
Bruseaux 
P. Wienter 
Roux 
Bossu 
Mirabaud 
Wogensky 
J. Badovici 


la Revista de Arquitectura, reunidos en la Piazza Vecchia. 


GRECIA 


Sfaellos 
Candylis 


HOLANDA 


Van Esteeren 

J. Bakema 
Bodegraven 
Kamerling 

M. Kloos 

Van Den Broeck 
Van Woerkrom 
Van Niegeman 


INGLATERRA 


Wells Coates 
Jane Drew 

. Feyer 

. Katona 

. Lasker 

. Singer 

F. Turner 
. Hartland 


ALEMANIA 


Vogler 
Hassenpflug 
Hirschy 
Rucker 


NORUEGA 


A. Korsmo 
P. Mellbye 


HOUR 


SUIZA 
Max Bill (deleg.) 
W. M. Moser 
A. Roth 
E. Roth 
R. Steiger 
S. Giedion 
M. Haefeli 
Honegger 
Steiger 
Senn 
P. Jacquet 
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Vista de Nueva York, sobre la costa del East River, mostrando el gran solar donde se levantarán los edificios para la 
de la U.N., ya terminadas lus obras de demolición y limpieza de las construcciones que existian alli 


LA SEDE DE LA UN. 


Pronto comenzarán a levantarse los edificios de uno de los programas 
arquitectónicos más notables del siglo. 


En el vasto solar despejado a orillas del East River, en Nueva York, 
comienza a elevarse ya el esqueleto de acero del rascacielos de la Secretaría 
de la U.N., cuyos planos, ejecutados bajo la dirección del arquitecto Wallace 
K. Harrison, se basan en la maqueta anteproyecto de Le Corbusier. 

Esta construcción, de características extraordinarias, aparecerá como un 
inmenso marco de mármol rodeando las ventanas más grandes jamás concebidas. 

Las paredes sud y oeste del edificio serán dos enormes paños ciegos de 
24 m. de ancho alrededor de las dos vidrieras de 180 m. de alto por 72 m. 
de ancho, integradas por una membrana gigantesca de cristal azul-verdoso, refle. 
jando el cielo desde mil facetas. 

Los vidrios serán soportados por una red de delgados marcos de aluminio 
sin ninguna interrupción de losas y columnas. 


sede 


Planta típica 
de los pisos por 
encima del 28 
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Planta típica de 
los pisos 16 al 28 


Maqueta del conjunto del edificio de Secretaria y el auditorio de la Asamblea General 


Homenaje a 


FRANK LLOYD WRIGHT 


El American Institute of Architects celebró su convención en la ciudad de Houston, 

en el estado de Texas, en marzo de este año y en esa ocasión rindió el ya demasiado 

demorado homenaje a la venerable figura del Maestro de Taliesin, quien había 

recibido hace ocho años la Gold Medal del Royal Institute of British Architects, 

corroborando aquello de que nadie es profeta en su tierra. Wright recibió su me- 
dalla con un discurso, del que extractamos algunas frases. 
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No hay hombre, por mucho que as- 
cienda o descienda en su vida, que no 
reciba con agrado la admiración y bue- 
na voluntad de sus compañeros. Puede 
que tenga mucho que reprochársele, 
puede que parezca que no le dé impor- 
tancia, puede que se reconcentre en sí 
mismo y en sus ideales, pero por mucho 
que las circunstancias determinen sus ac- 
ciones, nunca pierde el deseo de ser 
aceptado y aplaudido por los suyos. 


De modo que me siento abrumado y 
agradecido. No creo que la humildad me 
venga muy bien, pero realmente me sien- 
to humilde con esta prueba de estima- 
ción de mis compañeros de casa; de 
otros países ya me había llegado y la de 
casa algo se había demorado, pero ha 
Megado al fin y muy hermoso regalo. Me 
siento profundamente agradecido. 

No sé el efecto que habrá de producir 
en mi futuro. Seguro que habrá de pro- 
ducir algún efecto. No voy a ser el mis- 
mo hombre cuando salga de este salón 
que cuando en él entré. Porque creo que 
con este pequeño emblema en mi bolsi- 
llo, una batalla ha sido ganada. 


Lo interpreto de este modo. Sentado 
estaba en mi pequeño hogar en Arizona. 
en 1941, cuando recibí la noticia por el 
cable que la Medalla de Oro del Royal 
British Institute of Architects había si- 
do adjudicada a un “muchachón” del 
Mediano Oeste, en donde las yerbas son 


altas. 


Creo que los jóvenes que han estado 
conmigo y luchado y sacrificado con mis 
ideales han ganado una batalla mundial. 

Pero no ha sido ganada en casa. El 
Colonial del Cabo Cod... pero ¿han 
ustedes notado lo que le hemos hecho al 
Colonial? ¿Han visto Vds. cómo ha 
descendido y sus frentes se han abierto 
a la intemperie y sus alas se han exten- 
dido y cada vez más se han reconciliado 
con el terreno? Así ha sido y ustedes 
lo saben. 


Bueno, no es adecuado que en una 
ocasión como ésta nos alabemos. Pero 
quiero decir algo que justifique en algún 
modo el porqué no he sido miembro de 
vuestro cuerpo profesional, y que consis- 
tentemente he mantenido un “status” de 
“amateur”. 


Hace mucho tiempo, en los días de Oak 
Park, fijé un tipo de honorarios por mis 
trabajos de un diez por ciento. Consisten- 
temente lo he mantenido. Siempre he 
creído que la competencia por los ser- 
vicios de un arquitecto, que para mí 
es un artista creador, era un sacrile- 
gio, una vergiienza y siempre me refe- 
rí a la historia pasada para demostrar 
que nada bueno se entendía con ese 
sistema. Y creo que nunca nada bueno 
se obtendrá con él, 


Y creo que hacer croquis para cual- 
quiera por nada, ofrecer servicios, des- 
cender al pozo en cualquier circunstancia 
es reprensible, 

Conozco bien los ideales del Instituto. 
Les llevo dentro del corazón desde hace 
muchos años y créanme, con esta Medalla 
en mi bolsillo, puedo asegurarles con 
verdad que nunca he sacrificado el más 
mínimo de estos ideales en ninguna cir- 
cunstancia. 


No hay hombre que viva que pueda 
asegurar que solicito de él ningún tra- 
bajo. Y recuerdo, muy al principio, cuan- 
do mis niños corrían por las calles sin 
zapatos y Mr. Moore que vivía enfrente 
de mí: Este señor quería construir una 
casa, una casa muy buena: un gran nom- 
bre y una oportunidad magnífica para 
uno que empezaba. Bueno: yo tenía 
entonces estos mismos ideales en mi cora- 
zón y nunca visité a Mr. Moore, ni le 
hablé a nadie para que le dijera algo a 
mi favor, ¿pero qué podía decir nadie 
entonces a mi favor? Nadie sabía nada 
de mí. 


Un día, mirando a través de la puerta 
de cristal (y por cierto que yo introduje 


la puerta de cristal) allí estaba Mr. con 
Mrs. Moore. Pueden imaginarse cómo 
mi corazón empezó a latir. Entró y se 
sentó frente a mí. 

—Bueno, Mr. Wright —dijo— ¿Quiero 
saber por qué todos los arquitectos de 
quienes ya había oído hablar y muchos 
de los que nunca había oído hablar, me 
han venido a visitar para pedirme hacer 
mi casa? 

Bueno —le dije 
testar esa pregunta, pero tengo curiosidad 
por saber, si Mr, Patton le ha visitado, 
(Mr. Patton era entonces presidente del 
Instituto de aquella época). 

—Pues sí —me contestó— fué el pri- 


no puedo con- 


mero en acudir, 

Y añadió: ¿Por qué no ha venido 
usted a pedir lo mismo? Usted vive en 
frente de mí. 

—Bien —le dije— ¿Usted es abogado, 
no es verdad? Usted es un profesional. 
Si usted oye que alguien tiene alguna 
complicación ¿lo visitaría usted y le 
ofrecería sus servicios? 

—Eso mismo he pensado yo —me con- 
testó— y usted es el que va a hacer 
nuestra casa. 

Empezó de este modo y tuvo bastante 
publicidad el asunto. El próximo que me 
visitó fué Mr. Baldwin, también abogado, 
que quería construir una casa. Míster 
Baldwin se apareció varios meses después 
y dejó un cheque sobre la mesa. No era 
grande. Era por $ 350.00, que equivalía 
a uno de $ 3.500.00 hoy. Ya pueden 
imaginarse lo que produjo. “Aquí tiene 
un adelanto, Mr. Wright”. 

Así fué como empecé y siempre he si- 
do el mismo: nunca le he pedido a nadie 
que diga una palabra en mi favor a un 
hombre que deseaba construir. Como 
consecuencia, siempre he estado sentado, 
esperando. 

He pasado un gran número de años 
de mi vida sentado, esperando que al- 
guien viniera y me ofreciera algo que 
hacer. Y todos los trabajos que he hecho 
me han caído del cielo sobre la cabeza. 
Esta es la verdad. 

Así, esta Medalla de Oro, y olvidemos 
todo lo referente a diseño, construcción, 
etc., etc.: creo que la puedo meter en 
mi bolsillo y llevármela porque siempre 
he estado esperando un trabajo. 


Ahora, por supuesto, la arquitectura 
está en el pozo. Así es, He oído decir 
de mí que soy un gran arquitecto, He 
oído decir de mí que soy el más grande 
arquitecto de estos tiempos. He oído de- 


cir que soy el arquitecto más grande de 
todos los tiempos. 

¿No creen ustedes que esto pudiera 
impresionarles? Pues no les impresiona. 
Porque en primer lugar los que eso di- 
cen no saben nada del asunto. En segun- 
do lugar, un arquitecto, en el sentido 
moderno de lo que debe ser un arqui- 
tecto, jamás ha existido. 

Y eso es lo que los muchachos que 
están frente de mí no saben. 

Los arquitectos, en tiempos antiguos, 
vivían en posesión de un estado social, 
como un instrumento con el que cons- 
truían. Los gremios estaban bien orga- 
nizados. Los estilos pre-determinados, 
bien establecidos, especialmente durante 
el período gótico. Un arquitecto en aque- 
llos días estaba bien pertrechado con 
todo lo que necesitaba para trabajar. No 
tenía que ser un creador. Tenía que ser 
un artista sensible, con percepción fina, 
—digamos— y algún conocimiento de la 
construcción, especialmente si tenía que 
encargarse de algún edificio monumen- 
tal, pero no tenía que crear, como lo 
tiene que hacer ahora. 

Ahora existen condiciones muy distin- 
tas. Vivimos con las máquinas. La mayor 
parte de nosotros no estamos más eleva- 
dos en conciencia y mentalidad que el 
hombre del garage. Vivimos por la má- 
quina. Contamos con los grandes pro- 
ductos de la ciencia como herramientas 
de trabajo y como consecuencia la cien- 
cia nos ha arruinado, como ha arruinado 
a la religión, se ha burlado de la filoso- 
fía, y prácticamente nos ha destruído 
manteniéndonos en constante estado de 
guerra. 

Esto es culpa nuestra, pero pregunto: 
¿de dónde habrán de surgir las nuevas 
formas de construcción; qué se habrá 
de aprovechar de estas ventajas de la 
ciencia, que en la práctica han sido tan 
desventajosas ? 
estos edificios? ¿De dónde? ¿Cómo? 

Es una pena que los griegos no hayan 
tenido vidrios. Es una pena que no cono- 
cieran el acero, ni las mallas metálicas, 
porque si los hubieran conocido, nosotros 
no tendríamos que pensar tanto. Los 


¿Quién va a concebir 


copiaríamos con gratitud. Ni siquiera 
nos daríamos cuenta de que los copiá- 
bamos. No lo sabríamos. No les tendría- 
mos la menor gratitud. 

Pero ahora ¿qué tendría que ser un 
arquitecto, si realmente fuese de valer y 
honrado con su profesión? Debe ser un 
creador. Tiene que ver más allá del 
presente. Ver hacia el futuro. No debe- 
mos decir esto porque todos podemos 
hacer eso. 


Pero debe ver en la vida de las cosas, 
si es que va a construir algo que valga 
la pena de construirse, en estos días de 
la actual generación. 

Nosotros debiéramos ser los más gran- 
des constructores que el mundo jamás 
viera. Tenemos las riquezas, los mate- 
riales, y las grandes ventajas y libertad 
jamás tenidas por el hombre, con el 
acero y el cristal. Lo tenemos todo. 
Tenemos una libertad que nunca exis- 
tió antes. Profesamos una democracia, 
producto de una “demagogia” que es 
repelente, asombrosa y esclavizante. Pe- 
ro no hemos construído nada para 
la democracia. No hemos construído 
nada en el espíritu de libertad que es 
nuestro, No. Contemplen a Washing- 
ton. Contemplen dondequiera. Pueden 


si quieren salir y contemplar al “Sham- 


rock”(1), 
ox +» 


Como un paréntesis quiero que conste 
aquí y quede registrado que este edificio 
ha sido construído en lo que se llama 
“Estilo Moderno Internacional”. Demos 
al diablo lo que le pertenece. Pongámos- 
le donde debe de estar. 

Y ahora mientras hablamos de esa 
gran hazaña, debiéramos escribir en el 
frente con grandes letras, letras eléctri- 
cas: ¿POR QUE? 

Pues bien, Houston lo tiene, y Hous- 
ton es un buen ejemplo de ciudad ca- 
pitalista, el modelo de una ciudad capi- 
talista: un pavimento muy ancho, rasca- 
cielos construídos en un extremo y allá 
lejos en el campo otro grupo de rasca- 
cielos; y en el medio, la pradera, y en el 


fango, la gente. 
ES 


Ahora estamos en una guerra fría con 
gentes que proclaman con fanática fe 
compasión para los que “no tienen”. Nos- 
otros declaramos fe en los “que tienen” 
cuando actuamos. Declaramos una fe en 
una unión que sea beneficiosa para los 
que “tienen” y para los que “no tienen” 
cuando hablamos, ¿Cuándo haremos de 
verdad lo que predicamos? ¿Cuándo va- 
mos a fabricar para la democracia? 
¿Cuándo vamos a comprender de veras 
el significado de las cosas y vivir en 
consecuencia? ¿Cuándo llegará el mo- 
mento en que tengamos el deseo de sen- 
tarnos y esperar el triunfo? ¿Cuándo lle- 
gará el momento en que troquemos el 
gran deseo por un hecho real? 
Podemos hacerlo. Tenemos bastante 
en la bola de cristal para seguir esa di- 


(1) La Convención tuvo lugar en el 
Shamrock Hotel, de Houston. N. de la R. 
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rección si de veras lo queremos. Pero 
para mí lo más serio del asunto es lo 
que tenemos y si miramos el panorama 
político, por supuesto es degradante el 
aspecto de todo lo que hemos hablado. 
¿Honor? No existe en parte alguna. 
¿Cuál es el sentido del honor? ¿Cuál 
es su sentido en Arquitectura? ¿Cuál 
será su sentido en ese edificio entre to- 
dos los edificios? ¿Cuál será en una vi- 
da, en una democracia, bajo la libertad ? 
Sin confundir licencia con libertad, ni 
individualidad con personalidad, confu- 
sión que es nuestro gran error y carac- 
terizaba a una demagogia en vez de una 
democracia. 

¿Cuál será el sentido de ese honor, 
ese sentido que podría ahora salvarnos? 
¿Por qué la ciencia nos ha aplanado y 
nos tiene al borde de un precipicio?, 
¿qué es lo que puede salvarnos, si no 
es un sentido del honor? ¿Y cuál sería 
ese sentido del honor? 

Bien: ¿cuál es el honor de un ladri- 
llo? ¿Qué cosa sería un ladrillo hono- 
rable? Un ladrillo ¿verdad? Un buen 
ladrillo. ¿Cuál sería el honor de una 
tabla? Sería una buena tabla ¿no es 
eso? ¿Cuál sería el honor en un hom- 
bre? El ser un individuo verdadero, ho- 
nesto, que viviera para su ideal de indi- 
vidualidad más que para su sentido de 
personalidad. 

Si establecemos esa distinción clara- 
mente en nuestra mente, podremos se- 
guir adelante. Entonces duraremos. Si 
no lo vemos claramente, seguiremos al 
borde. Y seguramente caeremos en el 
abismo. 

He tenido razón en muchas de mis 
cosas. Lo que constituye base para mu- 
chos de mis errores. Esto tiene una base 
y es lo que puedo decir acerca de mis 
equivocaciones, Podemos salvarnos toda- 
vía. Tenemos el talento y cierta clase de 
perspicacia que tiene la rata. Pero tene- 


mos valor y coraje, y esto es lo que im-. 


porta. No conozco a nadie más cobar- 
de... Bueno: esta noche no puedo dar 
rienda suelta al lenguaje; me estoy me- 
tiendo demasiado en ciertas cosas... Pero, 
realmente, somos una gran caterva de 
cobardes en América. 

Todos tenemos gran oportunidad de 
vivir espiritualmente con fuerza interior 
y nobles intenciones: sin embargo, la 
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mente descarría. ¿Por qué? Me lo he 
preguntado muchas veces. ¿Por qué? 
Ustedes todos lo han visto. Nada nuevo 
les estoy diciendo. Iglesia, religión, ¿a 
qué han llegado? Filosofía ¿qué cosa 
es? ¿Educación?... ¿Qué es lo que tie- 
nen ustedes? Cobardía. ¿Qué son las 
Universidades hoy, rebosantes de men- 
tes hambrientas y de estudiantes? Y sin 
embargo, parado aquí frente a ustedes, 
acepto y declaro con voluntad que esto 
no es culpa de las Universidades. No 
es culpa tampoco de la educación. Nada 
de esto es culpa de los sistemas que 
existen entre nosotros. Es nuestra pro- 
pia culpa. Hemos hecho que las cosas 
lleguen a lo que son. Hemos permitido 
que esto así sea, 

Tenemos la clase de edificios que me- 
recemos. Tenemos la clase de ciudades 
que nos corresponde. Este tipo de ciu- 
dad capitalista, de la que Houston es 
un ejemplo, la hemos hecho nosotros. 
Ha llegado hasta nosotros en estos mo- 
mentos porque somos lo que somos, y 
no lo olviden: si vamos a tener algo me- 
jor, si vamos a conseguir resultados más 
honrosos como expresión de nuestra ac- 
tual civilización, tal como el mundo lo 
merece, pongámonos sobre una colina. 
en medio de la luz, hablemos del “stan- 
dard” de vida actual, el mejor que la 
humanidad ha visto; profesemos todas 
estas cosas que, sin embargo, no las prac- 
ticamos. 

El porqué no lo hacemos, no es la 
culpa de nuestras instituciones. No es 
culpa de ninguna clase. No es culpa de 
los muchachones que hacen dinero y 
cometen los errores y nos empujan al 
precipicio, del que hablamos aquí hace 
un rato. ¿Cómo pueden ellos aprender? 
¿Cámo, el arquitecto, que proyectó el 
edificio, puede aprender? ¿Cómo sabrán 
ellos descubrir la verdad? 

Sólo pueden aprender y conocerla 
por vuestra desaprobación. Solamente 
lo aprenderán si vosotros les decís la 
verdad: primero, la verdad a ustedes 
mismos y después, a gritos, cada vez que 
tengáis una oportunidad de expresarla. 

Tenemos que encontrarla. Ustedes co- 
nocen los antiguos refranes, que hoy no 
nos gustan, pues nos sentimos en ellos 
reprochados. No honramos hoy a aque- 
llos que vinieron a estas tierras con un 


ideal en sus corazones y fundaron estas 
ciudades, como ellos querían: para la 
libertad. No pudieron prever la riqueza 
súbita y los nuevos progresos científicos 
puestos en nuestras manos, y que íbamos 
a degenerar. No. 


e... o... .... .... e... .... o... 0... 


Quiero llamarles la atención sobre una 
cosa. Yo he construído. Yo he construí- 
do y en esto consisten mis errores. Por 
eso puedo pararme ante ustedes, mirar- 
los cara a cara y criticarlos, porque creo 
que muchos de ustedes no saben lo que 
ha ocurrido, o lo que está ocurriendo 
en este mundo que está viniendo hacia 
nosotros. 

En un lugar pequeño (1), donde vivi- 
mos con 60 jóvenes, hemos rechazado 
400 en los dos últimos años, y venían 
de 26 países distintos. Todos vienen co- 
mo voluntarios porque esto que llama- 
mos arquitectura orgánica se ha exten- 
dido por el mundo. Ha erecido en el 
extranjero bajo distintos nombres. Una 
cosa singular. Nunca aceptamos una idea 
o un pensamiento original hasta que lo 
hallamos completamente diluido, hasta 
que lo hemos hecho circular y se le ha 
dado distintos nombres, Después que es- 
to ocurre, podemos irnos y esto es lo 
que hacemos. 

Eso ha ocurrido. Esta “cosa” ha reci- 
bido distintos nombres en distintas par- 
tes del mundo. Ha vuelto a casa y uso 
la expresión con plena conciencia; ha 
vuelto a casa, porque aquí fué donde 
nació; aquí nació en su cuna, como nos 
gusta decir, en la cuna de la libertad 
que ha degenerado en licencia. Y ahora 
¿qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos 
a dejar que degenere y acabe en el po- 
zo o vamos realmente a contemplarla, a 
usarla, a honrarla?, y créanme, si lo ha- 
cemos, habremos encontrado la verdade- 
ra base de una democracia. Porque los 
principios de una Arquitectura Orgáni- 
ca, cuando se comprenden realmente, 
crecen con naturalidad y se expansionan 
en esta gran libertad para la que funda- 
mos esta Gran Nación y que nosotros 
llamamos democracia. 


Bueno: ya es hastante, ¿no es asi?.. 


(1) El estudio de Taliesin, en Wiscon- 
sin, donde vive y trabaja Frank Lloyd 
Wright. 


o 


Fotos Roger Sturtevant 


VIVIENDA próxima a 
San Francisco, California - EE. UU. 


Henry Hill, Arquitecto 


La casa Dettner está ubicada en la ladera oeste de las colinas de Marin 
County, aproximadamente a 30 minutos de San Francisco. El lugar tiene una 
vista magnífica sobre el Monte Tamalpais, La casa está construída con pino y 
piedra de Carmel, con un techo de cedro. El patio protege la pileta contra los 
vientos reinantes del Noroeste. 
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La casa desde la llegada. En 
primer plano: la estructura del 
guardacoches y habitación de 
recreación. Al frente: la en- 
trada al patio privado 
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Desde el camino de ingreso se 
percibe la fuerte acentuación 
de la composición horizontal 


pe 


Terraza al sudoeste. Al fondo, sobreelevada, 
la terraza del dormitorio 
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REFERENCIAS 


Sala de estar - comedor 
Dormitorio 
Entrada 

Jardín de invierno 
Cocina 

Caldera 

Servicio 

Dor. de servicio 
Cuarto de vestir 
Dormitorio 

Pileta 

Sala de recreación 
Guardacoches 


PLANTA 
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El patio, sobre la 
piscina, vistos desde 
el “living room” 
exterior 


La sala de estar 
con vista al monte 
Tamalpais, a través 
del valle Ross 


CASA para un inválido de guerra 
en Carmel-by-the-Sea - San Francisco, California - EE. UU. 


Henry Hill, Arquitecto 


La casa Chitarin, en Carmel, ha sido edificada 
para un inválido de guerra y su espesa, con 
un cuarto para huéspedes. El lugar tiene una 
vista panorámica desde lo alto, sobre el valle 
de Carmel y hacia el sudoeste, sobre Carmel 
Mission y Point Lobos. De ahí, la razón de 
que exista la galería vidriada. El tablonado 
de piso de las paredes está pintado de gris y 
oro, y los cielorrasos de marrón, 


Frente de 
acceso a 
la casa del 
Capitán 
Chitarin 
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PLANO DEL CONJUNTO 


Vista al sudoeste: 
Punta Lobos 
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REFERENCIA 


1. Sala de estar 

2. Cocinilla 

3. Baño 

4 y 5. Dormitorios 

6. Departamento de huéspedes 
7. Baño 

8. Armario 

9. Depósito 

10. Balcón Terraza 
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PLANTA 


La casa y el balcón con la galería 
vidriada que domina el paisaje 
marino de Punta Lobos 


Rincón de la chimenea en la sala de estar 


Í 
y 


La galería vidriada, compuesta como una 
cubierta de barco 


Dra. María Telkes, creadora del sistema, y la Arquitecta Elea- 

nor Raymond, que diseñó la casa solar delante de la cual se 

hallan. La casa tiene cinco cuartos, todos en planta baja, y 

una bohardilla con frente vidriado donde se halla la hoja de 

metal negro que absorbe el calor solar. La chimenea es de 
una estufa que no llegó a estrenarse. 


Este diagrama muestra cómo se utiliza el sol para suministrar 
calefacción en la “casa solar” de Dover, Massachusetts. Los 
rayos del sol invernal dan sobre el frente de la casa que 
está orientada al sur. El doble sistema de vidrios del piso 
superior capta el calor de los rayos solares y lo transfiere 
a una lámina de cobre, que lo absorbe. Unos ventiladores 
comunes lanzan el aire caliente a los depósitos de almace- 
naje, en donde el calor es absorbido por recipientes llenos 
de sal de Glauber. Cuando se quiere calor, se lo libera 
de los recipientes mediante unos ventiladores de control 
termostático. 
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CALEFACCION EXTRAIDA DE 
LA RADIACION SOLAR 


por W. Clifford Harvey 


SISTEMA ENSAYADO EN ESTADOS UNIDOS 


Sin nada más que el calor solar y un sencillo e ingenioso 
dispositivo, es posible pasar un frío invierno dentro de un 
cálido ambiente hogareño, tan bueno o superior al que pue- 
dan proporcionar cualquiera de los sistemas de calefacción 
conocidos. 

Hace unos meses (concretamente después de Navidad) 
se trasladó a su nueva residencia en Dover, Massachusetts, 
el ingeniero consultivo Anthony Nemethy, convencido de 
que tanto él como su familia vivirían confortable y cálida- 
mente durante el resto del invierno gracias al “sol en 
conserva”, 

En efecto, la llamada “casa solar” resistió los fríos hie- 
males, los vientos y las nevadas de la región de Boston, 
extrajo el calor necesario del sol invernal y mantuvo a los 
habitantes de la casa a una temperatura constante de entre 
23 a 26 grados centígrados día y noche. 

En lugar de cualquiera de los sistemas de calefacción 
convencionales, la casa del ingeniero Nemethy, de reciente 
construcción, no tenía sino un dispositivo para atrapar y 
almacenar el calor de los rayos solares. Mientras las demás 
gentes se tenían que preocupar de llenar sus depósitos de 
combustible, alimentar sus maquinarias de calefacción y 
recurrir a los técnicos para la conservación de las compli- 
cadas maquinarias, las tareas del Ing. Nemethy eran mucho 
más sencillas. Se reducían a escudriñar el cielo de vez en 
cuando para ver si había sol y cuidar de que funcionaran 
tres ventiladores eléctricos comunes, destinados a lanzar los 
rayos calóricos a través de los “aeroductos” que concluyen 
en un depósito químico especial, en donde se almacena 
el calor. 

Todo esto es la realización decisiva lograda al cabo de 
25 años de investigaciones por la doctora María Telkes, na- 
cida en Hungría, que es investigadora del Instituto de Tecno- 
logía de Massachusetts. Gracias a la casa de Dover la doctora 
Telkes ha demostrado que la calefacción solar es un vroble- 
ma soluble hasta para regiones tan frías como Boston, 
situada casi en el extremo septentrional de los Estados 
Unidos. 

La casa de Dover ha sido delineada y concebida por 
Miss Eleanor Raymond. 

La vivienda expresada almacena calor introduciendo los 
rayos solares por unos ventanales del segundo piso, atra- 
pando la energía solar, la cual es canalizada a través de 
aeroductos y conducida hasta un depósito químico aislado, 
que se encuentra en el primer piso. Esos depósitos contienen 
sal de Glauber, que no es sino un compuesto químico co- 
mún integrado por unos cristales claros y blanquecinos, 
formados por sulfato de sodio y agua. 


El ángulo del sol estival al mediodía es casi tres veces más 

alto que el del sol invernal. Debido a este ángulo elevado, 

no se permite el almacenamiento del calor, con lo cual la 
casa se mantiene fresca durante los meses estivales. 


En sólo unas horas de luz solar los 4.275 galones de 
sal de Glauber, apilados hasta el techo en latas de cinco 
galones cada una, pueden almacenar el suficiente calor 
solar para mantener caliente la casa durante dos semanas 
consecutivas de días nublados, lluviosos o de nieve en que no 
aparezca el astro rey. 

La energía solar así acumulada se va liberando luego 
en las habitaciones de la casa mediante un proceso químico 
alternado de fusión y cristalización. El aire cálido solar que 
circula en torno a las latas de sal funde el contenido de las 
mismas; con ello, la sal mencionada almacena el calor a 
una temperatura constante. 

Cuando se efectúa la extracción calórica de estos depósi- 
tos, el elemento químico contenido en las latas se vuelve 
a cristalizar por sí solo, devolviendo al aire el calor absorbido 
previamente y, en consecuencia, dando “calefacción” a la 
casa. De ahí que al método de radiación solar se le llama 
“calor de fusión”. En general, está plenamente demostrado 
que los elementos químicos mencionados pueden almacenar 
el calor necesario para mantener la casa caliente por espa- 
cio de diez días de ausencia absoluta del sol. 

¿Pero qué sucede si hay más de 10 d'as sin sol? Es la 
pregunta lógica que plantean los habitantes de la fría región 
norteamericana de Nueva Inglaterra. 

La doctora Telkes obtuvo la respuesta adecuada en el 
cercano Observatorio de Harvard, en Blue Hills. Los me- 
teorólogos le dijeron que nunca se registraban más allá de 
seis días completos sin sol en la región de Boston. En conse- 
cuencia, siempre hay bastante energía solar para mantener 
una calefacción constante. 

Tampoco el sistema resulta costoso en modo alguno. La 
sal de Glauber cuesta solamente 10 dólares por tonelada, o 
sea menos que el carbón, y una vez instalada en los denósi- 
tos no hay que renovarla nunca. Constantemente absorberá 
el calor y constantemente lo liberará cuando descienda la 
temneratura. 

La casa del Dr. Nemethy no se parece a ninguna vivienda 
de los alrededores. Su concepción y trazado estuvo funda- 
mentalmente subordinado al propósito de lograr el máximo 
de ventanales orientados al sur y el mínimo al norte. El 
resultado es una casa cubierta de ventanas por un costado 
(el sur) v casi sin ventanas en el lado ovnuesto (el no-te). 
Además, la fachada del sur es de dos pisos, pero a partir 
de ahí el techo desciende rávidamente y termina muy h-io 
en la fachada norte, constituída por la mínima pared posible. 


La posición del sol en invierno permite que sus rayos den 
directamente sobre los dispositivos (que dan al sur) encar- 
gados de captar el calor y almacenarlos en los depósitos de 
sal. Pese a que los días sean muy fríos los rayos solares 
emiten el suficiente calor para mantener la casa de Dover 
a una agraduble temperatura. Bastan unas horas de luz solar 
para mantener cálida la casa durante 10 días como mínimo 
de ausencia del sol, en una región considerablemente fría 
como la de Boston. 


Los problemas que afectaron al diseño de la casa fueron 
múltiples. La constructora, Miss Raymond, tuvo que cons: 
truir una casa habitable y al mismo tiempo algo así como 
un laboratorio. Construir una vivienda para almacenar el 
calor necesario exigía una vasta expansión de ventanales, 
o sea una superficie muy superior a la requerida para la 
visión y la luz como es habitual, 


La doctora Telkes expresa que en un día asoleado se 
puede captar el 70% del calor solar a través de los vidrios 
de los ventanales. Pero el 25 % de ella vuelve a “escaparse” 
saliendo al exterior a través de las mismas ventanas. No 
obstante, la doctora estima que se puede aumentar la capta. 
ción de calor y disminuir la pérdida, aumentando de esta 
forma la eficiencia del sistema de calefacción por radia- 
ción solar, 


Los ventanales para acaparar el calor solar tienen un 
doble sistema de vidrios. Detrás hay un espacio para la 
circulación del aire de diez centímetros, respaldado por 
una lámina de cobre pintado de negro. Los rayos del sol 
penetran por los vidrios y el espacio de aire de cuatro pul. 
gadas, son absorbidos por el metal, que irradia a su vez el 
calor a otro espacio aéreo que hay detrás de la lámina de 
cobre. Entonces el calor es impulsado por unos ventiladores 
hacia los depósitos de almacenaje. Unos termostatos coloca. 
dos en cada habitación controlan automáticamente la salida 
del calor de los depósitos químicos. En la casa del Dr. 
Nemethy hav tres depósitos, eonteniendo cada uno 285 latas 
de cinco galones de sal de Glauber. 


El sistema de la doctora Telkes será de más importancia 
todavía en aquellas regiones en donde la calefacción es 
necesaria solamente unas semanas o unos pocos meses por 
año. Con el nuevo procedimiento no hay necesidad de insta- 
lar complicados y costosos sistemas de calefacción. 


Pero el nuevo procedimiento sólo comienza ahora. En 
opinión de los ingenieros norteamericanos ofrece posibili- 
d-d>s limitadas. La propia doctora Telkes dice: “llegará 
el día en que se construyan separadamente de las viviendas 
devósitos de calor solar. como las estaciones de energía 
eléctrica. Cada una de dichas estaciones de energía solar 
podrá almacenar bastante calor para una comunidad entera. 
Igualmente, si se quiere, el equipo de calefacción solar 
para una vivienda puede instalarse avarte. O las ventanas 
colectoras nueden estar aparte y los depósitos de calor en 
el sótano de la casa”. 
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CONFIGURACION Y SENTIDO DEL MUNDO ACTUAL 


Por ROBERTO A. CHAMPION, Arq. 


IV.— EL HOMBRE Y LA TECNICA 


Entre las formaciones de la cultura, 
la técnica ha alcanzado tan vasto des- 
arrollo, ocupa en forma tan insistente 
todos los huecos de nuestra vida, que 
mere:ze consideración especial cuando se 
intenta delinear una configuración actual 
del mundo; la importancia y hasta la 
preponderancia atribuída a la técnica y 
a los técnicos dió visos de seriedad a un 
movimiento que pretendía basar en la 
pura técnica el gobierno de los asuntos 
públicos. Si los propugnadores de la 
“tecnocracia” la creyeron posible, es que 
no tenían una concepción fundada del 
lugar que le corresponde a la técnica 
en el conjunto de la cultura: les faltaba 
en suma una comprensión filosófica del 
problema. A este problema particular 
los filósofos y los sociólogos que se ocu- 
pan de la cultura sólo le han dedicado 
una atención pasajera; pero en ellos, al 
menos, encontraremos ese enfoque en 
profundidad que permite afrontar la pro- 
blemática del tema. En la gran mayoría 
de los escritos sobre la técnica no apa- 
rece esta preocupación de indagar cuál 
puede ser su esencia: se parte de ésta 
como si fuera una cosa ya sabida y en- 
tendida. Por eso es imprescindible, en 
el caso de la técnica, una breve incur- 
sión de esta índole. Es probable que si 
intentamos contestar la pregunta ¿qué 
es la técnica? podamos luego iluminar 
el problema actual con luces nuevas. 

En sus lecciones de 1933 (luego dadas 
a la estampa con el título de “Medita- 
ción de la técnica (1), Ortega y Gas- 
set —en su manera tan propia, de ini- 
mitable amenidad— abre prespectivas 
nuevas hacia las honduras del tema, for- 
mula un esquema para su historia y 
termina con algunas observaciones sobre 
la técnica mecánica de nuestros días, que 
aun pudieron parecer alarmistas cuando 
las pronunció y que hoy se imponen a 
nuestra meditación y a nuestra angustia. 


Indole Primordial de la Técnica 


Para comprender la esencia de lo téc- 
nico, es preciso volver la mirada hacia 
el hombre y observar cómo vive, cómo 
se desarrolla su existencia. Examinemos 
su conducta en sus manifestaciones al 
parecer más simples — frente a las nece- 
sidades biológicas que le son comunes 
con los animales: la necesidad de ali 
mentarse, por ejemplo. Ortega advierte 
que ésta no es para el hombre una ne- 
cesidad en sí, como lo es la de la piedra 
suelta en el aire, que necesariamente 
cae. La piedra cae “con necesidad cate- 
górica e incondicional”. El hombre sabe 
que para vivir, necesita comer. El impul. 
so primario, puramente orgánico, del 
hambre —que es la necesidad desnuda—- 
puede revestir en el hombre transforma- 
ciones inesperadas: ocurre que a veces 
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deje de alimentarse, no por simple in- 
apetencia sino guiado por un propósito 
como lo hacía el Mahatma Gandhi. En 
el extremo opuesto, la satisfacción de 
una necesidad tan material es elevada 
al rango de un arte por Brillat Savarin. 
Estas diversas modulaciones sólo apare- 
cen en el hombre con toda su riqueza 
de matices; pero no es exacto afirmar 
como hace Ortega que “la existencia 
(del animal) no es más que el sistema 
de esas necesidades elementales que lla- 
mamos orgánicas o biológicas y el siste- 
ma de actos que las satisfacen”. El ali- 
mentarse de los animales es en mayor 
grado un acto instintivo, pero se da en 
los animales superiores —especialmente 
en los domesticados— un afinamiento del 
gusto, cierta glotonería, e incluso un di- 
fuso “no querer estar en el mundo” en 
el perro fiel que se deja morir de ham- 
bre sobre la tumba de su amo. Max 
Scheler (2) ha analizado este punto con 
detenimiento, al estudiar los grados del 
ser psico-físico. De ese estudio —+funda- 
mental para la elaboración de una antro- 
pología filosófica—  desglosemos esta 
conclusión definitiva: el animal no es 
puro instinto; da muestras tempranas de 
memoria asociativa y en los últimos pel- 
daños de la escala zoológica aparece un 
tipo primario de inteligencia. La con- 
ducta instintiva se caracteriza porque es 
innata, hereditaria, tiene un ritmo y un 
sentido fijos, y está siempre al servicio 
de la especie, no del individuo. La con- 
ducta “habitual”, exclusiva del animal 
(pues no aparece en la vida vegetativa) 
es la primera en que el ser vivo se se- 
para de lo puramente específico: la me- 
moria asociativa unida a la tendencia 
innata a la repetición, tiende a fijar los 
movimientos “gue tuvieron éxito para 
la satisfacción de un impulso cualauie- 
ra” hasta convertirlos en hábitos. Final- 
mente la inteligencia es la facultad psí- 
quica de establecer un nexo nuevo entre 
elementos dispersos, seleccionados para 
lograr un fin, sin que ese nexo se haya 
dado previamente en la experiencia. 
He ahí lo esencial de la conducta inte- 
ligente: el háhito es fijación de actos 
que pueden haber nacido por azar; 
aquélla es por definición una conducta 
prevista mentalmente antes de ser trans- 
formada en acto. Mientras el hábito es 
en cierto modo impuesto al sujeto des- 
de fuera, la conducta inteligente se ori- 
gina primero en la psiquis. Si la conduc- 
ta habitual significa un primer rompi- 
miento del puro instinto, la inteligencia 
es la que permite al sujeto hacer frente 
a situaciones nuevas y atípicas, no sólo 
para la especie, sino para el individuo 
mismo (3). 

El gradual enriquecimiento de la psi- 
quis en el ser vivo confirma en todos sus 
grados la paulatina emancipación del 


sujeto con respecto a las solicitaciones 
del medio. Así la inteligencia en sus 
primeras manifestaciones está siempre 
orientada hacia una acción. Scheler dis- 
tingue esta primera forma con el nombre 
de inteligencia práctica o técnica; en su 
punto de partida —en los animales— 
este tipo de inteligencia está siempre 
orgánicamente condicionada, es decir, 
que sirve para la satisfacción de un im- 
pulso. Pero ¿acaso ha de considerarse 
a los animales como seres dotados de 
este tipo inicial de inteligencia? A raíz 
de los célebres experimentos que realizó 
W. Kóhler con chimpancés, parece pro- 
bado que ciertos animales superiores son 
capaces de conducta inteligente de ese 
tipo primario. Interesa anotar aquí que 
los experimentos de Kóhler “consistían 
en intercalar entre el fin del impulso 
(una fruta, un plátano) y el animal, ro- 
deos u obstáculos, u objetos capaces de 
servir de “instrumentos” (cajones, palos, 
cuerdas, varios palos encajables unos en 
otros, palos que necesitarán ser fabrica- 
dos o preparados para el fin”, 


Ciertos animales superiores estarían 
pues dotados de esa inteligencia prima- 
ria —tal como ha sido definida— y en 
los experimentos de Kóhler, el chimpan- 
cé utiliza objetos como instrumentos o 
supera obstáculos o rodeos para alcanzar 
la fruta apetecida. Entre ésta —el fin 
del impulso— y la situación previa en 
cue se encuentra el animal, se desarro- 
llan ciertos actos que no son habituales 
en su conducta y que tienden a la satis- 
facción del impulso: esos actos son actos 
técnicos; y la técnica es el conjunto de 
medios prácticos que, merced a su facul- 
tad intelectual, el sujeto imagina para la 
consecución de un fin. Creo que ésta es 
su cabal caracterización: si volvemos 
una vez más la atención hacia el reino 
animal, encontraremos muchos actos que 
al parecer revelan la presencia de la téc- 
nica, como por ejemplo la maravillosa 
actividad de las abejas o de las hormigas. 
Pero sabemos que toda ella es esencial. 
mente instintiva v que ni la abeja ni la 
hormiga pueden individualmente quebrar 
con actos inteligentes el imperio espe- 
cífico del instituto. 


La Técnica y la Esencia del 


Hombre 


“Entre un chimpancé listo y Edison (to- 
mando éste sólo como técnico), no exis- 
te más que una diferencia de grado, aun- 


(1) En el vol. titulado “Ensimismamiento y al- 
teración - Meditación de la técnica” - Ed. Espasa 
Calpe. 

(2) MAX SCHELER: “El puesto del hombre es 
el cosmos” (Ed. Losada y Espasa Calpe). 

(3) Estos comentarios someros no dan cuenta de 
la rica complejidad del asunto, que el lector puede 
hallar en el ensayo citado de Max Scheler. 


que ésta sea muy grande”. Esto que puede 
horrorizar a los admiradores del “Mago 
de Memlo Park”, lo deduce Scheler de 
los experimentos de Kóhler. Los estu- 
dios sobre psicologia animal han disipa- 
do concepciones falsamente espiritualis- 
tas, por un lado, y por el otro parecen 
afianzar ciertas teorías naturalistas sobre 
el hombre, que niegan toda diferencia 
esencial entre éste y el animal. La ori- 
ginal posición de Scheler consiste en 
compartir las deducciones de esos estu- 
dios psicológicos que en suma elevan el 
nivel psíquico del animal y lo aproximan 
al hombre y en sostener a la vez que hay 
en éste algo esencial —el espíritu— cu- 
yos caracteres singulares mo pueden de- 
ducirse por evolución de la inteligencia 
práctica. La tesis del autor se sustenta 
en sólida fundamentación científica que 
establece ya como hecho generalmente 
admitido el paralelismo psico-físico de 
las manifestaciones vitales: es decir, la 
consubstancialidad del alma y el cuerpo 
como manifestaciones en planos distintos 
del mismo proceso vital, 


El modo de ser psíquico del animal lo 
inferimos de la conducta observada. Pe- 
ro no lo “comprendemos” como pode- 
mos comprender a nuestros semejantes 
— al menos a los que viven en el mismo 
mundo. Para intentar esta comprensión 
“por dentro” del alma animal, Scheler 
dice que el hombre debe acudir a ciertos 
estados psíquicos, como los que propor- 
ciona el éxtasis hipnótico o a la ensbria- 
guez producida por ciertos tóxicos. Los 
impulsos no parecen entonces provenir 
del sujeto mismo, sino de las cosas (4). 
En su vida psicofísica el animal está 
como sumergido en su medio; sus im- 
pulsos provienen de una relación directa 
con el medio, con meras atracciones y 
repulsiones. El primer atisbo de libera- 
ción del individuo — el que aparece en 
la inteligencia práctica — se adscribe 
solamente a la elección de los medios 
para satisfacer los impulsos; no a los 
impulsos mismos, a lo cuales el animal 
queda encadenado. 


El hombre, en cambio, es cada vez más 
capaz de gobernar sus impulsos. Ante 
una fruta apetecible, él sólo es capaz de 
refrenar su deseo de comerla, sea para 
medirla y pesarla o para admirar su for- 
ma y color, etc. En cuanto pensamos en 
lo que el hombre puede hacer, sentir, 
pensar con respecto a esa fruta, adver- 
timos la infinita variedad de fines que 
pueden guiar su pensamiento y su con- 
ducta. Es que sólo el hombre es capaz de 
elevarla “a la dignidad de objeto”, es 
decir de concebirla como algo situado 
frente a él y fuera de él, en un claro dis- 
tanciamiento. Esa facultad de concebir 
objetos es la nota fundamental del ser 
humano, pues nos permite comprender 
los demás caracteres que configuran el 
puesto singular que ocupa en el cos- 
mos: si tiene conciencia de sí, es porque 
puede objetivarse a si mismo y a la vez 
recogerse en si mismo. Ortega y Gasset 
nos habla de ese “poder que el hombre 
tiene de retirarse virtual y provisoria- 
mente del mundo y meterse dentro de sí 
o dicho con un espléndido vocablo, que 
sólo existe en nuestro idioma: que el 
hombre puede ensimismarse. “Y este ais- 


larse del mundo explica su posibilidad 
de liberarse, según dice Scheler de “la 
presión de lo orgánico, de la “vida”, de 
todo lo que pertenece a la vida y por 
ende también de la inteligencia impulsi- 
va propia de ésta”. El genial filósofo ger- 
mano delínea así claramente la ontología 
del principio espiritual, exclusivo del 
hombre, que se edifica y fortalece sobre 
la base vital o psico-física que lo sustenta, 
pero no puede ser reducido a ella. La 
persona es el “centro activo en que el 
espíritu se manifiesta dentro de las esfe- 
ras del ser finito, a rigurosa diferencia 
de todos los centros funcionales de “vi- 
da”, que considerados por dentro, se lla- 
man también centros “anímicos”. 


Ortega y Gasset dice que la idea de 
espíritu es una “idea confusa, cargada de 
mágicos reflejos”. Mas la posición de 
Max Scheler frente a este difícil proble- 
ma — que salvando detalles es la que 
predomina actualmente — no significa 
ni mucho menos caer en el “viejo espi- 
ritualismo” cuando piensa el espíritu 
como sustentado, vigorizado por la vida 
y dándole a la vez un sentido, que no 
es el de la vida misma. 

En un sutil análisis psicológico nos 
muestra Scheler cómo el espíritu se ma- 
nifiesta en la capacidad humana de idear, 
que equivale a des-realizar el mundo — 
a abolir la existencia de las cosas para 
intuir sus esencias. Este acto esencial- 
mente humano, este elevarse por encima 
de lo real contingente para alcanzar gra- 
dualmente el plano de las ideas, sólo 
puede darse mediante una suspensión del 
impulso vital que sólo percibe como “re- 
sistencias” la existencia singular y con- 
creta de las cosas. El animal —que es 
todo vida— no puede superar la per- 
cepción del medio como pura resistencia. 
El hombre puede alcanzar —gradual- 
mente— el nivel de lo intemporal y lo 
universal que le permite encararse en 
última instancia con el problema de su 
propia existencia en el mundo. Esos actos 
esencialmente humanos se realizan en el 
tiempo y en el espacio en dos dimensiones 
que también son propias del hombre: en 
la historia y en la cultura. Y en cuanto 
a la inteligencia técnica, cabe señalar lo 
siguiente: aunque se admita, con Sche- 
ler, su permanente adscripción a lo “prác- 
tico” y lo “concreto”, es indudable que 
se transforma y se agiliza en el curso de 
la historia humana, a medida que aumen- 
ta la capacidad de objetivación y el 
acervo de conocimientos allegados por 
el saber. 


Técnica y Economia 


El principio espiritual determina en 
la técnica humana una dimensión que 
le es exclusiva: la cultura. Esta es, en- 
tendida en sentido amplio, el conjunto 
de objetos y formas que el hombre crea, 
que son ajenos a la naturaleza, y que sólo 
tienen un sentido para él. 

En todo objeto, en toda forma de la 
cultura, aparece o está oculta una inten- 
ción del hombre que lo ha creado. Com. 
prender ese objeto equivale a penetrar 
la intención, la finalidad que ha guiado 
su ejecución, y que le da su sentido o 
valor. En los objetos de la cultura hay 


pues que distinguir entre su materialidad 
y su valor: aquélla es su necesario so- 
porte sensible, pero en éste reside la 
esencia de tales objetos. El espíritu tien- 
de a proyectarse sin cesar en estas obje- 
tivaciones de la cultura: por eso, desde 
Hegel, se llama “espíritu objetivo” al 
conjunto de las formas culturales, para 
diterenciarlo del espiritu subjetivo que 
alienta en los hombres, sujetos de la 
cultura, 

En este trascender del espíritu, que se 
traduce en formas u objetos culturales, 
la técnica humana aparece en sus exactas 
dimensiones. El espíritu, para exteriori- 
zarse, no sólo precisa de la energía vital 
sino del concurso de la técnica para 
crear sus objetos reformando a la natu- 
raleza. Con el sentido amplio que se da 
hoy a la cultura, tanto debe incluirse en 
ella un campo cultivado como una es- 
cultura y ambos son manifestaciones del 
principio espiritual. Es lícito sin embar- 
go distinguir zonas distintas en el ámbito 
de la cultura y es lo que hace todo el 
mundo cuando habla de economía, de 
arte, de ciencia, etc. El lenguaje mismo 
nos indica una ordenación por especies 
de los objetos de la cultura que al pa- 
recer corresponden a distintas formas de 
la actividad humana. No nos detengamos 
por ahora en ello, sino para una somera 
indicación: la economía es evidentemen- 
te la zona de la cultura referida funda- 
mentalmente a las necesidades biológi- 
cas, es decir, a la conservación de la vi- 
da; la economía sirve a la vida, pero 
ya es manifestación del espíritu, en cuan- 
to para servirla pone en obra medios 
que no se dan en el animal —hasta cul- 
minar en complicada racionalización. Es 
innegable que en los objetos culturales 
—del mismo modo que en la conducta 
humana— se dan siempre mezclados los 
diversos modos de ser del hombre, que 
tienden a diversas finalidades o  va- 
lores; no hay ningún objeto que perte- 
nezca exclusivamente a lo económico, o 
al dominio del arte, etc., Sin embargo, 
es en general evidente la dirección o el 
sentido central de un objeto o de una 
conducta. Desde este punto de vista, es 
posible afirmar que en las formas de la 
economía —ligadas como están por su 
valor, que es lo útil, a las necesidades 
esencialmente vitales— el acento espiri- 
tual se da puramente en la forma mis- 
ma, no en el sentido. En otros domi- 
nios de la cultura —en la ciencia, en el 
arte, en la religión— el acento espiritual 
es determinante porque los valores que 
les son propios, aunque necesitan de la 
vida y con ella establecen vínculos muy 
diversos, no tienden a la conservación 
de la vida misma: un hombre puede 
vivir simplemente sin tener preocupacio- 
nes estéticas ni interrogarse sobre el 
enigma de la propia existencia. Pero 
hay algo en esas zonas de la cultura que 
nuevamente nos recuerda la indisoluble 
ligazón del espíritu y la materia. Lo es- 
piritual, para objetivarse, necesita la ma- 


(4) Incluso el hombre primitivo —que se halla 
en ciertos rasgos próximo aún al animal-- no dice: 
“yo destesto esta cosa”, sino “esta cosa es tabú”. 
Esto que anota Scheler, plantea esta dificultad : 
¿hasta qué punto cabe establecer una diferencia 
esencial entre los animales superiores y las tribus 
más primitivas? 
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teria y la técnica adecuadas. Y aquí apa- 
rece otra vez lo útil, aunque en un rasgo 
evidente de subordinación: el mármol 
que esculpe, las herramientas y la técnica 
en general que pone en práctica, son 
útiles al escultor; sin ellas no tendría- 
mos obra de arte, ni podríamos hablar 
de arte, aunque hubiese afán estético en 
los hombres. 

Se nos hace patente así una aproxi- 
mación de lo económico y lo técnico 
bajo la común categoria del valor “útil”, 
Ambos conceptos están además ligados 
al de “trabajo”, que en alguna torma 
implica suma de energía o actividad. 
Pero en tanto que la economía consti- 
tuye un fin, en cuanto tiende a la con- 
servación de la vida, lo técnico siempre 
es un medio al que en sí no cabe atri- 
buirle licitamente una finalidad. 


La Técnica y los Fines 


Si la técnica la constituyen todos los 
medios prácticos tendientes a realizar 
los fines que el hombre se propone, es 
fácil de ver que para comprender la 
técnica habrá que comprender los fines 
que la guían; en suma habrá que com- 
prender al hombre mismo. (No ha de 
entenderse este modo de ver como una 
negación de toda influencia de la téc- 
nica sobre el hacer e incluso sobre la 
vida humana; significa simplemente 
otorgar primacía a los fines con respec- 
to a los medios). 

Desde los albores de la especie se 
inicia una diversificación de la técnica, 
a tenor de las formas mismas de la vida 
humana. Si en su esencia la técnica del 
hombre no difiere de la del antropoide, 
ya se observan en las formas más remo. 
tas de la prehistoria, la diversidad de la 
técnica humana y su objetivación en 
“herramientas”, a la vez que aparece en 
el fetiche, en la pintura rupestre, ete. 
Estamos ya en el dominio de la cultura 
y de sus objetos, y a enorme distancia 
del chimpancé. En éste los fines no su- 
peran la frontera del impulso, en tanto 
que en el hombre —merced a ese poder 
de objetivar de que está dotado, por dé- 
bil y confuso que sea en sus comienzos — 
los fines superan el mero instinto; y la 
técnica, a la vez que sirve para una más 
eficaz satisfacción de las urgencias vita- 
les, se hace presente en la consecución 
de otros fines, que son exclusivos del 
hombre. Se ha dicho que la técnica es 
el artificio que permite la realización 
de los fines esenciales de la vida huma. 
na: “La misión inicial de la técnica es 
—dice Ortega— dar franquía al hombre 
para poder vacar a ser sí mismo”. Es 
ésta, a mi juicio, una concepción actual. 
sin base sólida si se aplica a la realidad 
histórica, cuya complejidad escapa a tan 
cómoda simplificación racional. La “con. 
ciencia” de la técnica mo aparece hasta 
el Renacimiento. 

La actividad humana reviste una for- 
ma peculiar, porque impone una enér- 
gica reforma a la naturaleza para ajus- 
tarla a sus fines. En los otros seres vivos 
hay —de distintas maneras— una adap- 
tación del sujeto al medio; en el hom. 
bre, adaptación del medio al sujeto. 
Spengler ha dicho que la técnica es la 
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táctica de la vida (9). Aunque equivo- 
cadamente la hace extensiva a todos los 
animales, el símil es adecuado en cuanto 
caracteriza la técnica como lucha vital: 
es el acto —en el sentido del hacer— 
que el hombre despliega en la lucha 
por su existencia; lucha primordial jun- 
to a esa otra que consiste en realizar en 
el mundo su ser espiritual. Aquélla es 
necesidad en la vida humana; en cambio 
en la realización de valores espirituales 
no cabe en rigor hablar de “necesida- 
des”, ya que éste es el dominio en el 
que el hombre tiene conciencia de po- 
der elegir más libremente sus fines. 
No ha de verse pues en la técnica 
solamente el medio de resolver el sim- 
ple existir del hombre como ser bioló- 
gico: el animal resuelve su existencia 
en forma más segura, más rectilínea, 
porque más ceñida al instinto. El existir 
del hombre es tarea mucho más difícil 
— tanto más difícil cuanto más espiri- 
tual y más libre. Y para toda esa tarea 
compleja y multiforme el hombre usa 
de rra técnica tan variada como lo es 
aquélla. il 


Lugar y amplitud de la técnica. — El 
programa vital. 


La comprensiva concepción de la téc- 
nica humana a que hemos llegado, nos 
conduce a situarla en su lugar preciso 
y ampliar a la vez las fronteras que el 
occidental de hoy comúnmente le asig- 
na. Si es amplísimo su ámbito ya que 
todo hacer humano supone una técnica, 
su puesto —como medio que es— ha de 
ser irremediablemente de segundo pla- 
no. De esos tres términos, el hombre, la 
técnica y la obra, la mayor jerarquía 
corresponde al primero y al último y 
habitualmente el segundo queda oculto 
entre bastidores; tras una fábula de La 
Fontaine, escrita al parecer al correr de 
la pluma, hay una laboriosa invención, 
Del lugar segundón de la técnica pro- 
viene el hecho señalado por Ortega, de 
que los descubridores de nuevas técni- 
cas permanecen en un relativo o total 
anonimato. Tan es de segundo orden, 
que el hecho de haberse inventado un 
procedimiento o un instrumento no sig- 
nifica que se le utilice o que se agoten 
sus posibilidades. Ni la imprenta, ni la 
pólvora, ni la brújula, fueron imagina- 
dos por los europeos del Renacimiento, 
pues ya las conocían los chinos desde 
siglos atrás, Pero no estaba en el pro- 
grama de vida de los chinos la explota- 
ción exhaustiva de esos inventos, y en 
cambio ellos servían adecuadamente al 
peculiar ímpetu de los europeos. He ahí, 
en la China, el ejemplo de una técnica 
que el hombre inventa y luego deja 
arrumbada, instrumento inútil para el 
estilo de vida imperante. 

La presencia de la técnica en todo lo 
que el hombre hace, nos la hace descu- 
brir donde menos se piensa. La “yoga” 
también es una técnica; mas en lugar de 
buscar una reforma de la naturaleza ex- 
terna, se aplica a modificar al hombre 
mismo, a plasmar su cuerpo y su alma 
para alcanzar ciertos fines extra-natura- 
les. Esas técnicas —que pertenecen al 
dominio de lo religioso— también fue- 
ron predominantes en el Occidente me- 


dioeval. La educación, para alcanzar su 
propósito que es la formación de la per- 
sona humana, tiene su técnica que es la 
didáctica. Y cuando se considera la vida 
humana individual como una obra a 
realizar, también se contempla una téc- 
nica apropiada al hablar del “arte de 
vivir”, o del “arte de bien vivir” — te- 
ma al cual el propio Schopenhauer ha 
dedicado su atención. 

El desarrollo y la dirección de la téc- 
nica en su conjunto dependen, como 
vemos, del programa de vida del hom. 
bre o del grupo de hombres. “La técnica 
es —dice Ortega— función del variable 
programa humano”. Cuestión delicada y 
compleja es averiguar cómo llegan el 
hombre y el grupo social a concebir 
ese programa de vida y si realmerte lo 
conciben como tal; los puntos dificiles 
de esta cuestión apenas si están al pre- 
sente planteados en las teorías relacio- 
nadas con la concepción del mundo. La 
concepción del mundo significa a Ja vez 
una concepción de la vida humara en 
sus múltiples relaciones y sólo se da en 
el medio social. “£l hombre está como 
envuelto en un medio sutil que es su 
concepción del mundo, su visión y es: 
timación de las cosas, de la vida, de su 
propio ser, no como saber reflexivo y 
consciente, sino como algo vivido, in- 
mediato, inconsciente o casi inconscien- 
te” (6), Esto que se ha dado en llamar 
“concepción” del mundo es, propiamente 
hablando, una “vivencia”. No ha de en- 
tenderse el programa vital como un pro- 
yecto que el hombre siempre traza de 
antemano, en particular cuando se hace 
referencia a los grandes grupos humanos 
en su quehacer histórico. Por eso es 
discutible hablar aquí de una elabora- 
ción meditada del programa vital, como 
hace Ortega cuando se refiere a éste co- 
mo una primera invención pre-técnica, 
la invención por excelencia. 

Dada una cierta concepción del mun- 
do, ésta es determinante con respecto 
al conjunto de la técnica. Toda una con- 
cepción del mundo —la del europeo 
post-renacentista— es la que ha promo- 
vido la actual técnica mecánica. En el 
opuesto extremo está la cosmovisión del 
hindú, Este hombre, escribe Ortega, “pro- 
curará la inmovilidad máxima, para re- 
cogerse en la meditación, único vehícu- 
lo que le permite llegar al éxtasis, es 
decir, a ponerse en vida fuera de este 
mundo. No es verosímil que invente el 
automóvil este hombre que no quiere 
moverse. En cambio, suscitará todas esas 
técnicas tan ajenas a nosotros europeos 
como son las de los fakires y yoghis, 
técnicas del éxtasis, técnicas que no pro- 
ducen reformas en la naturaleza exter- 
na, sino en el cuerpo y en la psique del 
hombre”. 

Conviene subrayar esta condición de 
la técnica en la vida humana, frente a 
ciertas teorías que sostienen la indole 
natural del hombre y que aspiran a ex- 
plicar toda la conducta humana partien- 
do de factores naturales: sea el medio 


(5) OSWALD SPENGLER: “El hombre y la téc. 
nica”, Ed. Espasa Calpe. 


(6) FRANCISCO ROMERO: Los problemas de la 
Filosofía de la cultura en “Filosofía Contempo- 
ránea””. Edit. Losada. 


ambiente (la naturaleza externa). o el 
fondo instintivo del hombre mismo (la 
naturaleza interna). En estas concepcio- 
nes el acento recae en los valores utili- 
tarios, a los cuales se otorga así la pri- 
macía (teorías utilitaristas y pragmatis- 
tas) o en los valores vitales (doctrinas 
que se fundan en los instintos primordia- 
les) (7). Todas ellas han contribuído a 
aclarar ciertas zonas oscuras del ser hu- 
mano; pero además de fallar en lo fun- 
damental, cometen el error de circuns:- 
cribirse a un grupo de instintos. o al 
medio externo, etc., sin ver que el hom- 
bre —en cuanto ser natural— no se mue- 
ve sólo por el instinto de poderío, por 
el instinto sexual, o por los de la nutri- 
ción; sino que todos ellos actúan en la 
vida humana con mayor o menor vigor. 

No podemos detenernos en el examen 
de esas teorías; pero hay una que es 
interesante señalar, porque se ha ocu- 
pado en particular de la técnica y nos 
ofrece de ella una interpretación típica: 
nos referimos a la que Spengler expone 
en el ensayo titulado “El hombre y la 
técnica”. Spengler abomina por igual de 
los idealistas que “despreciaban las co- 
sas técnicas y las cuestiones económicas 
en general, por considerarlas extrañas a 
la cultura”, y de los utilitaristas y mar- 
xistas para quienes “el fin de la Huma- 
nidad consiste en aliviar al individuo 
de la mayor cantidad posible de traba- 
jo, cargándola a la máquina”. 

Reacciona en términos violentos con- 
tra el esquema intelectualizado que con- 
dujo en el siglo pasado a la idea del 
progreso indefinido, idea fundada en las 
conquistas científicas y en los perfec- 
cionamientos técnicos; califica de super- 
ficiales las teorías evolucionistas que, 
como la de Darwin, sitúan el origen de 
la evolución de las formas vitales esen- 
cialmente en el medio externo, y busca 
en la naturaleza interna de los seres la 
causa determinante de la vida y de sus 
formas: “La lucha de la naturaleza in- 
terna contra la externa ya no es sentida 
como una miseria —como mísero desti- 
no imaginaban Schopenhauer y Darwin 
la lucha por la vida— sino como gran 
sentido, un sentido que la ennoblece”. 
A la consideración anatómica de los se- 
res vivos, Spengler substituye la de los 
modos de ser de la vida y el estudio de 
las almas animales. 

Aplicada al hombre, esta concepción 
vitalista conduce a un nuevo determi. 
nismo, más sutil y disfrazado, porque 
ignora la esencia de lo espiritual al con- 
fundirlo con el alma, que no es sino la 
psiquis. Spengler advierte claramente que 
la técnica humana nace de una actividad 
singular, libre y consciente, que se des- 
taca sobre la actividad de la especie, 
instintiva, uniforme, invariable: (erró- 
neamente utiliza la palabra “técnica” pa- 
ra designar la actividad instintiva y no 


distingue otros grados en la conducta 
anima). “Hay que meditar mucho para 
comprender lo enorme de este hecho 
—escribe—. La técnica en la vida del 
hombre es consciente, voluntaria, varia- 
ble, personal, invent.va. Se aprende y 
se mejora. El hombre es el creador de 
su táctica vital, Esta es su grandeza y 
su fatalidad. Y la forma exterior de esa 
vida creadora llamámosla cultura”. A la 
técnica —como táctica vital propia del 
hombre— hay que restituirle su sentido 
primigenio de “arte” (8). La técnica y 
por lo tanto todo lo que resulta del ha- 
cer humano es “artificial” y contrapues- 
to a la naturaleza. “El hombre arrebata 
a la naturaleza el privilegio de la crea- 
ción; se ha desprendido de los v.nculos 
de la naturaleza y a cada nueva crea- 
ción aléjase más y es cada vez más 
hostil a la naturaleza”. Parece Spengler 
reconocer en el hombre creador la pre- 
sencia del principio espiritual, pero en 
realidad cuando nombra al espiritu no 
lo distingue explícitamente del alma; y 
por otra parte el alma humana es alma 
de animal de rapiña. Según Spengler 
hay dos grandes especies de almas ani- 
males: la del herbívoro y la del rapaz. 
El animal de rapiña es la forma supre- 
ma de la vida y en este género el hom- 
bre ocupa el rango más alto: como los 
animales rapaces, puede el hombre do- 
minar al mundo con su mirada, propo- 
nerse un fin, una meta — que para Spen- 
gler es siempre una presa que hay que 
conquistar. La vida del rapaz, que es 
“ofensiva, dura, cruel, destructora — sig- 
nifica el máximo de libertad con res- 
pecto a otros y para sí mismo, el máxi- 
mo de responsabilidad propia, de sole- 
dad, al extremo de afirmarse luchando, 
venciendo y aniquilando”. Y véase có- 
mo surge la cultura humana según esta 
extraordinaria concepción: “en la mi- 
rada del rapaz” palpita un sentimiento 
infinito de poderío; un sentimiento de 
libertad que brota de la superioridad y 
descansa en el mayor poder, en la cer- 
tidumbre de no ser nunca botín ni presa 
de nadie. El mundo es la presa; y de 
este hecho, en último término, ha nacido 
toda la cultura humana”. 


Cegado por una concepción vitalista 
de neta procedencia nietzscheana, Spen- 
gler cae en flagrantes contradicciones: 
cuando el hombre es tal como lo pinta, 
es que en él domina la voluntad de po- 
derío que surge del fondo instintivo: 
como persona no es entonces libre, sino 
esclavo de ese instinto, porque la liber- 
tad no consiste en dominar a lo externo 
para satisfacer apetitos individuales, si- 
no en liberarse tanto de la naturaleza 
externa como de la interna para cousa- 
grarse a la realización de valores espiri- 
tuales. Y esto sólo el hombre puede 
hacerlo, porque tiene conciencia de sí 
mismo y de su conducta — cosa que no 


le es dada al animal: sólo el hombre 
puede hacer el mal, porque sabe que 
existe el mal. Esta incomprensión de la 
esencia de lo espiritual lleva a Spengler 
a negar el “deber ser” en la conducta 
humana y por lógica consecuencia, a una 
concepción totalmente fatalista y pesi- 
mista del destino humano: si la libertad 
sólo existe en el individuo solitario, cne- 
migo de todo cuanto le rodea, la convi- 
vencia social sólo se logra con grave 
menoscabo de esta libertad, nunca por 
el sometimiento del instinto en las per- 
sonas mismas, En los grupos organizados 
—también concebidos como organismos 
biológicos, “con un alma y muchas ma- 
nos”— el derecho no es la consagración 
legalizada de normas éticas que el hom- 
bre se impone libremente desde su cen- 
tro espiritual; es simplemente el predo- 
minio del más fuerte sobre el más débil, 
hecho ley; el estado normal entre los 
grupos es la guerra, la política un “efí- 
mero sucedáneo de la guerra, mediante 
la lucha con armas espirituales”, y la 
paz el intervalo entre dos guerras du- 
rante el cual el “derecho” es impuesto 
por el vencedor al vencido. La sociedad 
se concibe así como «um campo de luchas 
enconadas — lucha dentro del grupo y 
lucha entre los grupos; la cultura es una 
cárcel o una jaula, de la cual pugnan 
los hombres por evadirse, sin lograrlo 
nunca (porque el hombre como animal 
de rapiña, es todo naturaleza, y la cul. 
tura, creación artificial, lo encadena y lo 
aprisiona), Rousseau creía que la cultura 
deformaba al hombre, que éste era natu- 
ralmente bueno. Para Spengler esto equi- 
vale a considerarlo simple y tonto. En el 
hombre sólo puede alentar el odio o el 
desprecio para sus inferiores, cuando es 
señor; y la envidia, cuando está some- 
tido o dirigido. 

La cultura mecanizada de nuestros días 
está inscripta en una trayectoria inevi- 
table que escapa ya al control de su 
creador: “La creación —dice Spengler— 
se subleva contra el creador. Así como 
antaño el microcosmos-hombre se suble- 
vó contra la naturaleza, así ahora el mi- 
crocosmos- máquina se subleva contra el 
hombre nórdico. El señor del mundo 
tórnase esclavo de la máquina. La má: 
quina le constriñe, nos constriñe a tudos 
sin excepción en la dirección de su tra- 
yectoria”. 

Al examinar la técnica moderna, ten- 
dremos ocasión de señalar con mayor 
destaque lo falso de esta teoría y el 
peligro que encierra por su influjo en 
las corrientes ideológicas de nuestro 
tiempo. 

(Continuará) 


(7) Véase de MAX SCHELER: “La idea del hom» 
bre y la historia”? (Espasa Calpe). 

(8) “Techne”? —como “Ars” en latín— significa 
en griego arte, procedimiento, oficio, y también 
artificio, subterfugio. 
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Conferencia en la Academia Nacional de 


Bellas Artes de Buenos Aires 
Por el Arquitecto Alfredo Villalonga 


Señor Presidente; 
Señores Académicos: 


Antes de presentarme ante vosotros 
para daros cuenta, a instancias de nues- 
tro digno Presidente, del resultado de 
tan honrosa misión, cual era de repre- 
sentar a esta Academia, durante mi re- 
ciente viaje a Italia, Antes de exponer 
los hechos y las posibilidades que se vis- 
lumbran y surgen de esta jira, me he 
impuesto voluntariamente, un retiro, un 
alejamiento que me permitiese juzgar 
de todo ello con la mayor imparcialidad 
y tener la suficiente lejanía para ver ese 
conjunto en perspectiva. 

Me he sometido a esta disciplina para 
evitar en lo posible, la emoción, el entu- 
siasmo, la beatitud y ese estado de “di- 
vina ebriedad”, del que habló Bembo 
en su discurso final del Cortesano de 
Castiglione, y del cual es difícil subs- 
traerse al recordar esa manifestación vi- 
viente de arte y de humanismo que se 
domina en Italia. 

Malgrado esta disciplina, sé cuán difí- 
cil resulta para las personas sensibles a 
lo bello y a lo humano, el separar la 
parte afectiva, emotiva, de los recuer- 
dos relacionados con la contemplación 
de la naturaleza o de las obras de arte 
y sobre todo es más difícil aún, subs- 
traer este conjunto de emociones de las 
figuras representativas con quienes he 
tenido el privilegio de compartir en es- 
tos últimos meses. 

Colocándome como espectador y tra- 
tando de observar objetivamente, no se 
puede ni se debe abarcar en sus jus- 
tas proporciones, la terrible situación 
creada por la última guerra y por la que 
atraviesa el país de nacimiento de estos 
esclarecidos artistas a que aludo. Si bien 
es cierto que el viajero se sorprende por 
el esfuerzo realizado —digno de Roma 
antigua, por cierto— tanto en el orden 
moral como en el material, debido a la 
gran fe, a una disciplina severa, a una 
voluntad férrea y a una potencialidad de 
trabajo dignas de ser imitadas. Sin em- 
bargo —y ahí estriba el gran mérito— 
este prodigio de espíritu y de virtud tie- 
ne una dolorosa contraparte en la lucha 
a brazo partido con las dificultades ma- 
teriales que tienen que vencer a diario. 
De este dolor cotidiano Italia se purifi- 
ca y renace, 

No creo necesario insistir sobre la re- 
organización y reconstrucción de este 
pueblo. Aun los viajeros más superfi- 
ciales las han palpado y nos la han 
comentado a su regreso. Pero sí, me 
permitiré destacar la forma en que, de 
tranquila meditación y resultante de la 
convivencia con ellos, estimo que tene- 
mos la obligación moral de aliviar en 
cuanto nos sea posible el sufrimiento 
que se calla y la angustia que por pu- 
dor no se expresa. 


934 — REVISTA DE ARQUITECTURA 


De ello quisiera hablaros hoy sin én- 
fasis, sin exaltación, para que podáis juz- 
gar con ecuanimidad y para que, las de- 
cisiones se tomen dentro de este Cuerpo 
ponderado, cuya obra se ha caracteriza- 
do siempre por la serenidad, no se vea 
influenciada, en lo más mínimo, por un 
petitorio que pueda ser tachado de exa- 
gerado o extremadamente caluroso. 

Fuí asignado, como sabéis, por el De- 
cano de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo para guiar a un grupo de 
sus más aventajados egresados, siguiendo 
un plan de visitar los monumentos y de 
estudiar las diversas manifestaciones de 
cultura en la península italiana y en Si- 
cilia. 

Al conocer esta decisión, me entrevis- 
té con el Señor Presidente de nuestra 
Academia y me puse, por su intermedio 
a la disposición de mis colegas, para lle- 
var nuestro saludo a las Academias de 
Italia. Aprovecho esta oportunidad para 
agradecer efusivamente la conceptuosa 
credencial, la que, emanada de las auto- 
ridades de esta Casa, me permitió llevar 
a cabo esta grata como honrosa Comisión. 

Ante todo debo retribuir de parte de 
los Académicos de Roma y de Floren- 
cia la cordial “accolade” y haceros lle- 
gar las más efusivas felicitaciones por las 
publicaciones, que me fueron gentilmen- 
te cedidas por esta Academia. Tuve opor- 
tunidad de repartir estos volúmenes en 
Academias de Venecia y Florencia, en el 
Instituto de Turín, en las Escuelas de 
Arquitectura de Roma, Florencia y de 
Nápoles, como así mismo en los semina- 
rios de Arqueología e Historia del Arte 
de estas ciudades. 

Pero donde los elogios fueron espe- 
cialmente entusiastas, fué en la Insigne 
Academia de San Lucas, cuya sede está 
en Roma. Allí me dieron muestras evi- 
dentes del interés y placer que sentían 
al recibir este recuerdo y pude apreciar 
el profundo conocimiento que se tiene, 
en el medio artístico de Roma, de la 
obra de nuestros artistas, 

Entre otros, puedo citar el caso del 
Profesor Petrucci, Director de la Stam- 
pería, quien fué gran amigo de nuestro 
lamentado compañero, Don Pío Colliva- 
dino, y a quien prometí, en nombre de 
la Academia, hacerle llegar el cuaderno 
que da cuenta de su obra, gesto que le 
emocionó y que agradeció vivamente. 

Creo que un estrecho vínculo entre la 
Stampería y nuestra Academia sería par- 
ticularmente deseable. Me permitiré a 
este respecto, sugerir el intercambio de 
publicaciones; he tenido oportunidad de 
ver exposiciones y de ver libros y gra- 
bados que publica esa entidad. Son do- 
cumentos valiosísimos para nuestros es- 
tudios del arte, que deberían figurar en 
nuestra Biblioteca. 

En Venecia y Milán, tuve que limitar- 
me a los saludos corteses de práctica. No 


he hecho más que establecer el contacto, 
vencer la inercia, pero me propongo con- 
tinuarlo a mi regreso a Italia, que espe- 
ro y deseo sea muy pronto. 

En Koma, por el contrario, he podido 
disfrutar de mayor libertad, disponer de 
más tiempo. Me siento muy agradecido 
por la fraternal acogida que se me dis: 
pensó en mi calidad de miembro de la 
Academia de Bellas Artes de Buenos 
Aires. 

Fuí especialmente invitado a asistir a 
la ceremonia, con que la insigne Acade- 
mia festejaba el octagésimo aniversario 
del Escultor Canónica. 

Tuvieron la exquisita amabilidad de 
hacer partícipe de esta fiesta a los jó- 
venes arquitectos que me acompañaban, 
asociando así nuestra Academia a la Fa- 
cultad de Arquitectura y Urbanismo. 

El salón de Recepción del Palazzo Car- 
pegna contenía a lo más representativo 
del Vaticano, de la vieja nobleza, de los 
Académicos y de las autoridades de la 
nueva República. Fué una reunión bri- 
llante y en la que no faltó, por cierto, 
la nota de camaradería, de intimidad y 
de tierna simpatía, 

El Presidente, al saber que era porta- 
dor de un mensaje de mis colegas de la 
Argentina, me invitó a su despacho, don- 
de me recibió en repetidas ocasiones, en 
privado o acompañado de algunos acadé- 
micos, organizándose improvisadas ter- 
tulias de las que, sólo conservan el se- 
creto madrileño y romano. 

La hospitalidad brindada en estas opor- 
tunidades fué exquisita. Guardaré un re- 
cuerdo imborrable de las muestras de 
afecto de que fuí objeto por parte de 
estos artistas. El Presidente en persona 
hizo los honores del dueño de casa, de- 
tallando las joyas pictóricas que posez 
la pinacoteca de San Lucca y me hizo 
visitar la valiosa biblioteca del Palacio 
del Barromino, que puso a mi disposi- 
ción. Me donó además estas publicacio- 
nes para ser entregadas a muestra Aca- 
demia. 

Al poner en mano del señor Presiden- 
te este recuerdo, le ruego quiera aceptar 
también la medalla conmemorativa del 
traslado de San Lucca a su sede actual. 
Aunque me fué destinada personalmen- 
te, creo interpretar el pensamiento del 
gentil donador, al cederla a mi vez a 
nuestra Institución, para que sirva de 
testimonio de la unión latina que tan 
íntimamente anhelamos. Y como corola- 
rio, permítaseme insinuar que la Comi- 
sión de Integración pudiese elegir a los 
Académicos correspondientes de Italia, 
dentro de las personalidades más desta- 
cadas de la ilustre Academia San Lucca. 

Ello cimentaría esta unión armónica 
de los latinos, estrecho vínculo entre ar- 
tistas, cuya gran afinidad he tenido el 
placer de comprobar en todo momento. 
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He hablado con hombres maduros que 
han sufrido lo indecible; con hombres 
exquisitos, puros; hombres alejados de 
los negocios, espíritus selectos; hombres 
sinceros, sensibles, humanistas en suma. 
Me han hablado con afecto, con desinte- 
rés con emoción contenida al borde de 
las lágrimas. 

La convicción de todos ellos, es que 
debe establecerse como urgentísima e im- 
prorrogable necesidad esta unión latina 
y de que ella debe ser iniciada por los 
intelectuales, y especialmente por los ar- 
tistas latinos. 

Naturalmente, que esta no es más que 
una primera etapa. Quiero aclarar que 
no se trata de una limitación. Se des- 
cuenta que posteriormente, esta bola de 
nieve que, al principio partirá del nú- 
cleo del Mediterráneo, encontrará adhe- 
rentes en los países cuya cultura se de- 
riva de este núcleo central. 

En la época actual, esta época de post- 
guerra, tenemos el deber de ayudar a 
nuestros mayores a soportar el peso abru- 
mador de la tradición y de la cultura 
que se teme estén en peligro de desin- 
tegrarse. 

Es una vastísima empresa, nos damos 
cuenta; para cumplirla se necesitan años, 
buena voluntad y desinterés por parte 
de todos. Sin embargo, si se encara esta 
tarea con orden, si la fraccionamos, si la 
iniciamos con espíritu práctico, en base 
a un plan de conjunto, por lo menos 
habremos aportado nuestro pequeño gra- 
no de arena y la Academia sentirá la 


inefable satisfacción de haber contri- 
buído a una obra de gratitud, vasta, 
justa, magnífica. 

No quiero abusar de la paciencia de 
mis colegas y por eso sólo me limitaré 
a presentar algunos tópicos que podrían 
estudiarse detenidamente a fin de con- 
vertir en tangible realidad lo que todavía 
no es más que una especulación teórica. 

Sugerir algunos puntos e invitar a mis 
distinguidos compañeros de tarea a que 
propongan a su vez aquellos que permi- 
tan llevar la empresa, en que estamos 
empeñados, a buen fin. 

Consistiría en: facilitar la reválida de 
títulos universitarios, los viajes de estu- 
dio, el turismo artísticamente dirigido. 

Crear bolsas de viaje para estudiantes 
de arte, becas, premios y establecer faci- 
lidades de hospedajes entre profesionales 
y artistas en distintos países. Promover 
a la ayuda a pequeñas Academias e 
Institutos artísticos y viajes de perfeccio- 
namiento para nuestros profesores. 

Intercambios de conferencistas y publi- 
caciones de sus trabajos, conciertos y 
audiciones musicales. Hacer conocer a 
nuestros artistas por medio de exposicio- 
nes en el extranjero y patrocinar las 
muestras artísticas extranjeras en nuestro 
país. Y sobre todo propiciar la fundición 
del premio Roma para arquitectos, pin- 
tores, escultores, grabadores y músicos 
argentinos; lo que permitiría a nues- 
tros artistas el perfeccionamiento de sus 
estudios bajo la dirección de ilustres 
maestros, 

El momento es sumamente propicio 
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para crear este Instituto, cuya iniciativa 
podría partir de esta Academia conjun- 
tamente con la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, las Escuelas de Bellas 
Artes y el Conservatorio Nacional, 

En esta época de prueba, los hombres 
de Europa, y me refiero hoy especial- 
mente a los de Italia, esperan una pala- 
bra nuestra que les muestre que cuentan 
con hermanos jóvenes, emprendedores y 
entusiastas, que comparten sus inquietu- 
des y desean ser útiles, Servir. 

Servir. Esta palabra debe ser dicha por 
la Academia, por las Escuelas de Arte, 
por nuestra Facultad, por todos aquellos 
que creen en la fraternidad de la verdad 
y de la belleza. “L'ampia nave della pura 
bellezza divina”, 

: *omo% 


Con mis discípulos, al caer la tarde 
en Assisi, cuando las colinas se tornan 
violáceas, cuando sólo las alturas de la 
Rocca Magiore quedaban como milagro- 
samente iluminadas, cuando desde la paz 
del valle subía solamente la voz de la 
campana, vimos uno de aquellos a quie- 
nes hablara San Francisco, a un pájaro 
que llevaba un pequeño grano en el pico. 
Comprendimos el símbolo y este hecho 
bastó para que contrajésemos el compro- 
miso formal de imitar el ave. 

Al regresar a nuestra tierra nos cree- 
mos obligados a traer ese grano, ese 
mensaje de unión y de paz. Mensajero 
anónimo, por mi parte, he aquí la si- 
miente, la deposito en riquísimo suelo 
y estoy seguro que dará óptimo fruto. 
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SOCIEDAD 


CENTRAL 


DE 


ARQUITECTOS 


Extracto de las principales resoluciones de la Comisión Directiva 


4% REUNION DE COMISION DIRECTIVA 
3 de Agosto de 1949 


Presidencia: Arq. Pablo E. Moreno. 

Presentes: Alfredo Williams; Ernesto La- 
gos; Alfredo P. Etcheverry; Alberto Ricur; 
Héctor M. Roggio; Arturo J. Dubourg; Fede- 
rico A. Ugarte; Carlos M. Mendióroz y Mar- 
celo A. González Pondal. 

Ausentes: Arquitectos, Miguel A. Devoto; 
Raúl Lissarrague, Rafael E. Manzanares; Car- 
los A. Troncoso Maza; Juan Carlos Porta; 
Raúl O. Grego y Hugo E. Pracucci. 

Bajo la presidencia del titular, Arquitecto 
Don Pablo E. Moreno, la Comisión Directiva 
considera lo siguiente: 


le — Acta anterior. Se resuelve pasar a 
la próxima reunión su consideración. 
2% — Movimiento de Socios: Arquitecto A. 


Tulio Bollini, insiste en su renuncia de socio 
activo de Central. Atento al expreso pedido 
del colega, se resuelve aceptarla al 12 del 
corriente. 

3% — Exención de Cuota Suplementaria. --- 
Los señores socios activos Arquitectos Alfre- 
do E. Buzzetti; Fernando E. Dieudonne; Er- 
nesto Natino y Jorge A. Servetti Reeves, so- 
licitan ser eximidos del pago de la cuota 
suplementaria de m$n. 2.— mensuales, se- 
gún resolución de la Asamblea Ordinaria 
General del 14 de junio último. Se resuelve 
da conformidad. 


4% — Subcomisión de Cultura y Recepcio- 
nes. -—— Su presidente, Arquitecto Fede- 
rico A. Ugarte, propone: a) la designa- 
ción del Arquitecto Don Julio C. Volante co- 
mo Secretario de la Subcomisión. Se acepta 
por unanimidad. b) La designación del Ar- 
quitecto Don Arturo J. Dubourg como miem- 
bro de la Subcomisión. c) Designar repre- 
sentante cultural de la Sociedad al Arqui- 
tecto Arturo J. Dubourg a los efectos consi- 
guientes ante las Entidades Europeas, con 
motivo de su próximo viaje. d) Comisionar 
al Arquitecto Arturo J. Dubourg a objeto de 
que en Europa se imponga del nombre d= 
colegas de alto prestigio y actuación y de 
la posibilidad de invitarlos a ésta y sus 


condiciones para dar conferencias. Se re- 
suelve de conformidad. 
5 — Arquitectos Jorge J. de la María Prins 


y José María Olivera. Acusando recibo de 
la nota del 27 de julio último de esta Socie- 
dad, solicitan envío de copia del dictamen 
y fundamentos en que el Jurado de Etica 
Profesional ha apoyado su veredicto de que 
han cometido “falta grave de ética profesio- 
nal”. Se faculta al señor Presidente para 
que, previa consulta al señor Asesor Doctor 
don Avelino Quirno Lavalle, resuelva como 
corresponda. 


62 — Centro Estudiantes de Arquitectura. — 
Solicita informe sobre posibilidades y me- 


dios para una probable concurrencia de Es- 
tudiantes de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo al VII Congreso Panamericano 
de Arquitectos. Se resuelve dar traslado de 
la presentación al Comité Argentino del Con- 
greso y hacer saber esa: circunstancia al 
Centro recurrente. 

7% — Consejo Profesional de Ingeniería 
de la Provincia de Buenos Aires. Envía co- 
pia del Decreto del Poder Ejecutivo Provin- 
cial N* 11.750 del 16 de julio último, por el 
que se deniega la solicitud de las personas 
habilitadas en virtud del Decreto Ley No 
8036/46 para que las facultades de ejercicio 
que se les otorgaron para Capital Federal y 
Territorios Nacionales, sean válidas en la 
Provincia. Se toma conocimiento y se dispo- 
ne acusar recibo y señalar la intervención 
tenida por el Consejo en procura de la jus- 
ticiera disposición. 

8% — Doctor Avelino Quirno Lavalle. Acepta 
proseguir en el cargo de Director de la 
Oficina de Asistencia Jurídica de la So- 
ciedad. Se toma conocimiento y se dispon2 
acusar recibo y agradecer la colaboración. 

9% — División Provincia de Santa Fe. Se 
informa que la citada filial celebrará el día 
del Arquitecto, el 20 del corriente; con este 
motivo se realizarán varios actos, a los que 
desean concurra una representación de la 

(Continúa en la pág. CCXXXVIT) 
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Central. La presidencia señala que habien- 
do contraído otro compromiso anterior e 
ineludible, se ve impedida de encabezar la 
delegación de la Central, como hubiera sido 
su deseo, y al invitar a los miembros de la 
Comisión Directiva para que consideren sus 
posibilidades de trabajo y de tiempo a ob- 
jeto de corresponder a la invitación y tener 
oportunidad de saludar a los colegas rosa- 
rinos, se resuelve encomendar al señor Se- 
cretario General Arquitecto Alfredo P. Et- 
cheverry, que promete asistir, convenga con 
los demás miembros y colegas, la forma y 
día en que viajarán a Rosario a dicho efecto. 

10% — Catálogo de la Biblioteca Social 
“Arquitecto Alejandro Christophersen. La 
Presidencia informa que ha sugerido y pe- 
dido opinión al señor Secretario General, 
miembros de Comisión Directiva y al señor 
bibliotecario, sobre la conveniencia de ela- 
borar un catálogo de la Biblioteca, clasifi- 
cado arquitectónicamente, para facilitar la 
consulta, pues que de inmediato se ubicaría 
la obra, tomo, etc., en que se halla lo re- 
querido. Añade que el catálogo debería ser 
de hojas cambiables, con lo cual podría ac: 
tualizarse cada seis o doce meses con las 
novedades que lleguen, enviando la corres- 
pondiente hoja a los asociados. 

La Secretaría General sugiere que para 
la preparación de dicho catálogo sería in- 
teresante contar con la colaboración de los 
Estudiantes de arquitectura, los cuales, bajo 
la dirección del señor Bibliotecario Arqui- 
tecto Eduardo J. R. Ferrovía y las indica- 


ciones del señor Campos, realizarían su 
labor. Indica que lógicamente esa colcbo- 
ración debe ser remunerada. La Comisión 
Directiva al considerar las proposiciones de 
la Presidencia y de la Secretaría General, 
resuelve: a) Se confeccione un catálogo de 
la Biblioteca en la forma indicada, sin inter- 
forir por ello el ordenamiento “decimal” 
que se hace en la actualidad. b) Se consul- 
te y dé facultades para exponer un plan de 
acción, de personal, de remuneraciones, etc., 
al señor Bibliotecario. c) Encomendar al Vo- 
cal Aspirante Titular: Arquitecto Rafael E. 
Manzanares para que comente en el Centro 
de Estudiantes de Arquitectura esta reso- 
lución, y proponga los nombres de los que 
deseen colaborar. 

112 — Libros repetidos. La presidencia se- 
ñala que existen en la Biblioteca varios li- 
bros repetidos y que desde luego, es nula 
la utilidad que prestan. Sería oportuno con- 
cretar la idea tenida en varias ocasiones, en 
el sentido de facilitar en calidad de prés- 
tamo y a las filiales de la Sociedad, un 
ejemplar de cada obra repetida. Con cllo 
se cumpliría la misión que tiene el libro y 
se dotaría.a las filiales de un elemento útil 
Y necesario.' Se considera que si bien algu- 


, has'de estas obras han sido donadas a la 


Entidad, el facilitarlas a las filiales no alte- 
ra el espíritu de generosa contribución del 
donante, sino que; por el contrario, se ha- 
llan cumpliendo en forma eficaz con la fi- 
nalidad que inspiró su donación. Por ótra 
parte, serán siempre de pertenencia de la 
Sociedad Central de Arquitectos. 


Por tanto la Comisión Directiva resuelve: 
encomendar al señor bibliotecario que pro- 
ponga la forma de distribuir entre las filia- 
les las obras repetidas que existen en la 
Biblioteca, a efecto de resolver su envío en 
calidad de depositarios, a las Divisiones Pro- 
vincia de Córdoba, Santa Fe y Sección Ciu- 
dad de Santa Fe. 

122 — Estatuto del Trabajador Intelectual. 
Se informa que el consocio Arquitecto Aie- 
jandro Bustillo, que fuera invitado a concu- 
rrir a esta reunión con motivo de ser uno 
de los firmantes del proyecto del Estatuto de 
referencia, ha hecho excusar su asistencia en 
razón de encontrarse en la ciudad de Ro- 
sario. 

El Arquitecto Federico A. Ugarte, expresa 
que ha impuesto al señor Rector de la Uni- 
versidad el citado Estatuto, como así la ley 
que reglamenta el ejercicio de la profesión 
de Escribano en la Provincia de Santa Fe a 
efecto de su consideración. 

132 — La Presidencia, Secretaría General 
y Tesorería señalan que es necesario dotar 
a la Sociedad de una habitación más por lo 
menos, para destinarla a oficina. Sugieren 
que dado que enel piso donde las mismas 
funcionan, existen dos baños, se considere 
la posibilidad de transformar uno de ellos, 
mediante el acondicionamiento respectivo, en 
oficina. A tal efecto proponen se adopte la 
resolución pertinente y se faculte a la ven- 
ta de azulejos, artefactos, pisos, mampara, 
etc., que forman el citado baño, con lo cual 
se podrá compensar en la mayor parte el 
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gasto que demande la transformación. Se 
resuelve de conformidad y se faculta al se- 
ñor Tesorero para que disponga lo oportuno 
y necesario al fin perseguido. 

Siendo las 21.30 horas se levanta la sesión. 


5: REUNION DE COMISION DIRECTIVA 
24 de Agosto de 1949 


Presidencia: Arq. Pablo E. Moreno. 

Presentes: Alfredo Williams; Ernesto Lagos; 
Héctor M. Roggio; Miguel A. Devoto; Raúl 
Lissarrague; Federico A. Ugarte; Carlos M. 
Mendióroz; Marcelo A. González Pondal. Vo- 
cal Suplente, Arquitecto Juan Carlos Porta, 
y Vocales Aspirantes Titular y Suplente, Ar- 
quitectos Rafael E. Manzanares y Hugo E, 
Pracucci. 

Los miembros Arquitectos Alfredo P. Etche- 
verry; Alberto Ricur y Vocales Suplentes Ar- 
quitectos Carlos A. Troncoso Maza y Raúl 
O. Greco, anunciaron su imposibilidad de 
asistir a la reunión. El miembro Arquitecto 
Arturo J. Dubourg se halla en uso de li- 
cencia. 

Bajo la presidencia del titular Arquitecto 
Don Pablo E. Moreno, la Comisión Directiva 
considera lo siguiente: 

1% — Acta de la 3% reunión. — S2 consi- 
dera y aprueba; la correspondiente a la 4: 
reunión se resuelve considerarla en la pró- 
xima reunión. 

2% — Movimiento de Socios. — Ingreso de 
Socio Activo: Arquitecto Armando José Fer- 
nández Cotonat solicita ingreso en calidad 


de socio activo de Central. Se aprueba por 
unanimidad. Ingreso de Socio Aspirante: Ar- 
quitecta Hada Nelly Julián solicita ingreso 
en calidad de socio aspirante de Central. 
Se aprueba por unanimidad. Renuncias: Ar- 
quitectas Judith E. Bandinelli y Julia Goy 
reiteran su renuncia de socios activos de 
Central. Atento a ello se acepta la renuncia 
de la Arquitecta Bandinelli al 30 de junio 
de 1949, previo el pago de las cuotas socia- 
les de los meses de mayo y junio de 1949; 
la renuncia de la Arquitecta Goy se acepta 
al 30 de junio de 1949. Arquitecta María de 
las Mercedes Arauz Obligado, presenta su 
renuncia de socio activo de Central. Se dis- 
pone solicitar reconsideración antes de re- 
solver. Socio Activo no Residente: Arquitecto 
Ecio E. Bertellotti, solicita ser considerado 
en calidad de socio activo no residente, en 
virtud de estar radicado en la ciudad de 
Paraná (E. R.). De acuerdo con lo dispuesto 
por el Art. 3* del Reglamento Interno se 
resuelve de conformidad y a partir del co- 
rriente mes. 

3% — Ciudad Jardín en Córdoba. — El se- 
ñor Vicepresidente 1% Arquitecto Alfredo Wi.- 
lliams, informa que en ausencia del señor 
Presidente fué entrevistado por el consocio 
Arquitecto Don Horacio Moyano Navarro, 
quien le señaló que el Gobierno de la Pro- 
vincia de Córdoba, estaba considerando la 
transformación de los terrenos que se halla- 
ban afectados a la Escuela de Agricultura 
para transformarlos mediante previo loteo, 
en una ciudad Jardín. A entender de dicho 
consocio y de un importante núcleo de la 
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población, como así de distintos órganos 
periodísticos, esos terrenos debieran ser ane- 
xados al Parque Sarmiento, tanto por su 
ubicación como por la necesidad de espacios 
verdes que necesita la ciudad de Córdoba, 
en especial para los habitantes que por dis- 
tintas razones no pueden trasladarse con la 
frecuencia deseable a otras zonas de la pro- 
vincia. Abunda en otras consideraciones que 
le han sido hechas y que aconsejan que la 
Sociedad tome intervención haciendo llegar 
<u opinión y consejo sobre el mejor destino 
Ce dichos terrenos que contemple los altos 
intereses de la población de la ciudad de 
Córdoba y el crecimiento ordenado de la 
misma. La Presidencia expresa que entiende 
corresponde a la Sociedad ofrecer su con- 
sejo para que, contemplados los factores en 
juego, se pueda resolver con propiedad ei 
destino a dar a esos terrenos. Por tanto pro- 
pone y se resuelve: 

a) Dirigirse, en razón de jurisdicción, a la 
División Provincia de Córdoba, encare- 
ciéndole que a la mayor brevedad se 
preocupe por gestionar y obtener del Go. 
bierno de la Provincia la paralización de 
todo trámite al respecto, basada en las 
consideraciones antecitadas, hasta tanto se 
puedan estudiar y proponer las soluciones 
más adecuadas y ventajosas; 

Sugerir la formulación de un Plano Re- 
gulador del que se desprenderán las so- 
luciones a proponer; 


b 


Cc) Informar a la División que esta Cantral 
está dispuesta a prestar toda la colabora- 
(Continúa en la pág. CCXLI) 
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ción necesaria a la gestión que realice en 

tal sentido y a actuar directamente si lo 

estima oportuno; 
d) Dar conocimiento de esta resolución al 
consocio Arquitecto Don Horacio Moyano 

y agradecer su preocupación; 

4% — Abogado Suplente. — Se informa que 
el Abogado Suplente de la Oficina de Asis- 
tencia Jurídica de la Sociedad, Doctor Luis 
Edgardo Courtaux, ha presentado su renun- 
cia del cargo, en razón de la reciente re- 
novación de autoridades societarias. Se re- 
suelve confirmar al Doctor Courtaux en su 
cargo y agradecerle los importantes servicios 
prestados a la Entidad durante el período 
inmediato anterior. 

5% — Consejo Profesional de Ingeniería de 
la Provincia de Buenos Aires. — Anuncia que 
en el mes de marzo de 1950, realizará elec- 
ciones para elegir los representantes de los 
Ingenieros, Arquitectos y Auxiliares Técnicos 
en el Organismo, para el periodo 1950-1954, 
solicitando la nómina de arquitectos con sus 
domicilios reales. Se resuelve acusar recibo 
y señalar que los domicilios de los asociados 
que figuran en esta Entidad, son los. que los 
mismos indican a efecto del recibo de la 
correspondencia. Por tanto se considera que 
el otorgar a los mismos el carácter de do- 
micilios reales, podría dar lugar a eamívoco 
o error para los efectos de la elección, por 
cuanto por esta causa, quizá se colocarían 
en situación de no ser electos colegas que 
se hallan en condiciones reglamentarias. 

Se enviará una nómina de los asociados, 


que ya está confeccionada, y que carece 
de domicilios y se informará que no todos 
los arquitectos son asociados; asimismo, que 
en virtud de la ley reglamentaria el Consejo 
Profesional de Arquitectura ha de tener la 
casi totalidad de los nombres de los colegas 
que actúan en la Capital y Provincia de 
Buenos Aires. 

62 — Curso de Composición y Diseño. — 
Se informa que el consocio Arquitecto Gastón 
Breyer anuncia haber iniciado el curso de 
referencia en la sala que le facilitara la 
Sociedad en su edificio. Se toma conocimien- 
to y tras darse lectura a las resoluciones 
pertinentes de la Comisión Directiva anterior 
se encomienda al miembro y Presidente de 
la Subcomisión de Cultura y Recepciones, 
Arquitecto Federico A. Ugarte, se imponga 
en detalle de los antecedentes y del desarro- 
llo, alcances y situación actual del curso, 
con objeto de resolver como mejor proceda. 


72 — Biblioteca Social “Arquitecto Alejan- 
dro Christophersen”. — El Arquitecto Eduar- 
do J. R. Ferrovía, acepta desempeñar el 


cargo de Bibliotecario por el período 1949- 
1951 y en este carácter formula distintas 
consideraciones y proposiciones, relacionadas 
con el ordenamiento, funcionamiento y aspec- 
to económico de la Biblioteca, contenidas en 
los puntos que se indican a continuación: 
12 Horario; 2% Funciones exclusivas del 
Encargado; 3? Ayudante; 4% Asignación efec- 
tiva de las donaciones; 5% Fondo anual para 
gastos; a) Adquisición de libros, b) Suscrip- 
ción a revistas, c) fichado, d) encuaderna- 
ción, e) Catálogo y/o boletín. (Con respecto 
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a este punto la Presidencia señala que ya 
había propuesto al señor Bibliotecario la 
confección de un catálogo, clasificado arqui- 
tectónicamente y con hojas. cambiables, lo 
que por otra parte fué considerado y apro- 
bado en la sesión del 3 del corriente), f) mue- 
bles y útiles; 6% Fuente de Recursos, a) Anua- 
rio: con respecto a este punto, la Presidencia 
señala que desde el año 1945, por las difi- 
cultades y costo de las impresiones, conse- 
cución de propaganda, etc., no se ha edi- 
tado el Anuario. Considerando que es con- 
veniente la edición del Anuario y la ma- 
nifestación del Arquitecto Ferrovía de que 
durante los años en que ejerció la dirección 
del mismo se obtuvieron excedentes aprecia- 
bles, sugiere se encomiende a éste quiera 
presentar un estudio sobre la financiación de 
una próxima edición de dicha publicación; 
b) Revista de Arquitectura. Con respecto a 
este punto, la Presidencia y Secretaría Ge- 
neral informan que el señor Director, Arqui- 
tecto José M. F. Pastor, de conformidad a lo 
oportunamente dispuesto por la Comisión Di- 
rectiva, se halla preparando un informe que 
contempla en forma integral el problema de 
la Revista, el cual será explicado a la Co- 
misión por el propio Director. c) Fichero de 
Materiales. d) Exposición de Materiales. e) 
Subsidio. La Tesorería señala que a excep- 
ción hecha de la resolución adoptada con 
respecto al punto “Anuario'” en el sentido 
de solicitar al proponente el estudio de una 
futura edición del mismo, sería de oportuni- 
dad antes de adoptar una resolución defini- 

(Continúa en la pág. CCXLITI) 
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tiva, dar traslado de la presentación a la 
Subcomisión de Hacienda para que informe 
sobre el contenido y proposiciones del señor 
Bibliotecario. Se dispone de conformidad y 
asimismo dar conocimiento de ello al intere- 
sado. A propuesta del señor Bibliotecario se 
designa Secretario de la Subcomisión de Bi- 
blioteca al Arq. Oscar J. P. Stortini. 

8% —- Concurso Palacio de la Cultura en 
la Ciudad de Mar del Plata. -—— Se informa 
que el señor Intendente de General Pueyrre- 
dón, Doctor Juan José Pereda, solicita la 
designación de un Asesor Técnico para el 
estudio y preparación de las bases y pro- 
grama del concurso de anteproyectos, que 
promoverá con el auspicio de esta Sociedad 
para la construcción del Palacio de la Cul- 
tura en la ciudad de Mar del Plata. Se re- 
suelve: a) Designar para ejercer tal función 
al Arquitecto Federico A. Ugarte. b) Enco- 
mendar al señor Presidente de la Subcomi- 
sión de Concursos y Premios la redacción 
de la contestación de la nota del señor In- 
tendente haciendo mención de los siguientes 
puntos: 1? Proponer el nombre del Asesor y 
solicitar confirmación de la Municipalidad. 
29 Indicar la forma de establecer el porcen- 
taje para calcular los honorarios que corres- 
ponderán a Jurados y Asesor, de conformidad 
al arancel. 32 Ofrecer la colaboración de la 
Sociedad en la organización del Concurso 
hasta la Exposición de los trabajos presen- 
tados y proponer la compensación de los 
gastos que ello le origine, en forma igual a 
la establecida con el Consejo de Reconstruc- 


ción de San Juan. 4% Agradecer la muestra 
de confianza y deferencia de la Municipali- 
dad para con la Sociedad. 

90% — Comisión Permanente de Construccio- 
nes Universitarias. — La Subcomisión de Con- 
cursos y Premios eleva el informe de estudio 
realizado a las bases y programa del “Con- 
curso de Ideas para la composición urbanis- 
tico - arquitectónica del Grupo Mendoza de 
construcciones universitarias, destinadas a la 
Universidad Nacional de Cuyo” en el cual 
se anota: a) Que se tenga en consideración, 
a los efectos de la situación que pueda pre- 
sentarse a los participantes y asimismo para 
el éxito del concurso, las disposiciones del 
Estatuto del Personal Civil de la Nación. 
b) Que se tenga en consideración el valor 
que representarán las obras cuyo estudio se 
requiere en las bases, para fijar, desde aho- 
ra y con criterio equitativo, ya que se pro- 
ponen cifras muy por debajo de las estable- 
cidas por el arancel, los honorarios que 
corresponderán a los Jurados y Asesor, o 
sean mgn. 20.000.— para los primeros y 
mégn. 40.000.— para el segundo. c) Que se 
tenga en consideración, atento al valor de 
las obras y a la categoria del certamen, 
el monto de los premios, sugiriendo la fija- 
ción de 4 premios y 6 menciones que en 
total reporten m$n. 210.000.—. d) Señala asi- 
mismo que se han introducido algunas mo- 
dificaciones a las bases que fueron indicadas 
verbalmente al señor Secretario Técnico de 
la Comisión Promotora, como ser: la supre- 
sión de la Perspectiva aérea del conjunto, 
por cuanto se pide maqueta; plazos para el 


fallo del Jurado, según trabajos que se re- 
ciban; extensión de la memoria, lo que si 
no constituye todo lo pedido, da referencia 
de la buena voluntad existente. 


Se toma conocimiento y encontrando ajus- 
tadas a posibilidades de la Comisión Pro- 
motora y a la necesidad de defender la la- 
bor de los arquitectos y asegurar la mayor 
concurrencia posible, se resuelve dar cono- 
cimiento del informe de referencia a la 
Comisión Permanente de Construcciones Uni- 
versilarias, con ei objeto de que considere 
y disponga la oportunidad de modificar las 
bases en el sentido propuesto. 


10% — Comisión Bicameral — H. Congreso 
de la Nación — Problema de la Vivienda- 
El señor Vicepresidente 1 Arquitecto Alfre- 
do Williams, señala que de «cuerdo a lo 
conversado con miembros de la Comisión 
Directiva y a la urgencia de la Comisión 
Bicameral por conocer el punto de vista de 
la Sociedad con respecto a los artículos 27, 
28 y 30 del proyecto de Ley de ''Prórroga 
de las locaciones'' y previos cambios de ideas 
con el señor Secretario General, Prosecreta- 
rio y con el consocio Arquitecto Bartolomé 
M. Repetto, hizo llegar a la Comisión Bica- 
meral la siguiente proposición: 


Artículo 27: Considerando que puede el 
propietario refeccionar la casa desalojada, 
creemos que el plazo de tres meses debiera 
iniciar 
refacciones o modificaciones previas a la 
ocupación. 


proponerse para ocupar la casa o 


(Contimia en la pág. COXLV) 
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Artículo 28: Sin dejar de reconocer que el 
mínimo propuesto es el adecuado socialmen- 
te, proponemos que las unidades mínimas de 
vivienda sean de dos habitaciones, cocina y 
baño, por razonés de proyecto o espacio dis- 
ponible y porque es de nuestro conocimiento 
que en muchas oportunidades en casas de 
tres habitaciones se subalquila una. 


Artículo 30, inciso b: Con respecto al pá- 
rrafo “triplicar la capacidad locativa'” cree- 
mos qua para concretar la forma de estable- 
cerla podría fijarse “triplicar la superficie 
cubierta destinada a vivienda”. 

Inciso c: Que a efectos de obviar la difi- 
cultad que presenta muchas veces el trámite 
de aprobación de planos, sobre todo en los 
casos en que debe efectuarse englobamiento 
de parcelas, se propone: “que los planos 
deban ser presentados dentro de los tres me- 
ses de producido el desalojo y las obras se 
iniciarán dentro del plazo de tres meses des- 
de la fecha de la aprobación de los planos”. 

Se comentan las disposiciones de los ci- 
tados artículos y se formulan algunas apre- 
ciaciones de forma, que no es posible con- 
siderar por cuanto la nota ha sido entregada 
ya en virtud de la extraordinaria urgencia 
que demostró la Comisión en obtener la opi- 
nión de esta Sociedad. Se aprueba lo actuado. 


llo — Arquitectos: Jorge J. de la María 
Prins; José María Olivera; Mauricio J. Re- 
possini; Carlos M. Picarel; Victor Tchernias- 
ky; Pedro A. del Carril; Ernesto A. Fava y 
Antonio A. Ventafridda. 

Se informa que los antecitados consocios 
a quienes en fecha 27 de julio último, y 
cumplimentando lo dispuesto por el Art. 472 
del Reglamento Interno, se les notificó el 
fallo del Jurado de Etica Profesional, que al 
dictaminar que habían cometido falta. grave 
de ética profesional proponía la aplicación 
de la penalidad máxima determinada por el 
inciso d) del Art. 50% del citado Reglamento, 
o sea: “Suspensión como socio por 6 meses, 
con publicación en el Boletín”. No habiendo 
por tanto los interesados hecho uso del de- 
recho que les acuerda el artículo 47% del 
Reglamento Interno, o sea apelar el fallo ante 
la Asamblea, la Comisión Directiva resuelve: 


Notificar a los señores Arquitectos Jorge 
J. de la María Prins; José María Olivera; 
Mauricio J. Repossini; Carlos M. Picarel; Er- 
nesto A. Fava; Victor Tcherniasky; Pedro A. 
del Carril y Antonio A. Ventafrida que, de 
conformidad a las actuaciones producidas 
en el caso de ética planteado con motivo de 
su intervención en el concurso de antepro- 
yectos: Sede Central, Social y Deportiva del 
Club Atlético River Plate, se les declara 
suspendidos en su calidad de socios activos 
de la Entidad, por un período de seis meses 
a contar del 12 de septiembre de 1949, dán- 
dose conocimiento de esta resolución por me- 
dio del Boletín. Modificación a introducir al 
Código de Etica. El miembro Arquitecto Mar- 
celo A. González Pondal, expresa que sería 
de oportunidad estudiar una modificación al 
Código de Etica Profesional con el objeto 
de que determine los fallos y las penalida- 


des en forma precisa y todo lo taxativa po- 


sible. Se dispone tomar en consideración 1 
moción para el momento en que se actuali- 
cen los reglamentos. 


122 — Asociados Premiados en los Concur- 
sos de Anteproyectos promovidos por el Con- 
sejo de Reconstrucción de San Juan. — Se 
informa que varios asociados premiados en 
los concursos: de anteproyectos, promovidos 
por el Consejo de Reconstrucción de San 
Juan con el auspicio de esta Sociedad, hacen 
notar que a pesar del tiempo transcurrido no 
se han hecho efectivos los premios y hono- 
rarios de asesores y jurados, por lo que 
solicitan la gestión oportuna de esta Entidad. 
Señalan que a pesar de las dificultades que 
puedan derivarse de la interpretación del 
Artículo 31% del Estatuto del Personal Civil 
de. la Nación (Decreto Ley N? 33.827/44) ellos 
entienden que el pago de premios y honora- 
rios es independiente de las presuntas in- 
compatibilidades para contratar con el Es- 
tado, que puedan alcanzarles. 

La Comisión Directiva, encontrando atendi- 
ble y justo el pedido de los antecitados 
consocios e interpretando que el pago de 
premios y honorarios es independiente de 
la contratación de las obras, motivo de los 
concursos, resuelve dirigirse al Consejo de 
Reconstrucción exponiendo su punto de vista 
y solicitando fije fecha para el pago de los 
premios y honorarios pendientes. 

Estatuto del Personal Civil de la Nación: 
Atenta la Comisión Directiva a las dificulta- 
des que la interpretación del Estatuto puede 
presentar para la celebración y éxito de 
concurrencia a los concursos, será oportuno 
informarse en la Procuraduría General del 
Tesoro sobre los alcances del mismo; solici- 
tar al señor Rector quiera gestionar que en 
una reunión del Gabinete Nacional se dicte 
una aclaración sobre el particular, en el 
sentido de discriminar el caso de una con- 
tratación directa con el caso de la contrata- 
ción proveniente de un concurso en que el 
beneficiado es anónimo y seleccionado entre 
varios candidatos; interesar al señor Ministro 
de Hacienda y solicitar interpretación al 
señor Director de la Oficina de Asistencia 
Jurídica. Así se resuelve. 

Siendo las 21.30 horas, se levanta la sesión. 


6: REUNION DE COMISION DIRECTIVA 
31 de Agosto de 1949 


Presidencia: Arq. Pablo E. Moreno. 

Presentes: Alfredo Williams; Ernesto Lagos; 
Alberto Ricur; Miguel A. Devoto; Federico 
A. Ugarte; Carlos M. Mendióroz; Marcelo A. 
González Pondal; Vocal Aspirante Titular, 
Arquitecto Rafael E. Manzanares. 

Ausentes con aviso: Arquitectos Héctor M. 
Roggio; Raúl Lissarrague; Vocales Suplentes 
Arquitectos Carlos A. Troncoso Maza; Juan 
Carlos Porta; Raúl O. Grego y Vocal Aspi- 
rante Suplente Arquitecto Hugo E. Pracucci. 

En uso de licencia, Arq. Arturo J. Dubourg. 


Encabezamiento del acta: 


19 — Movimiento de Socios — Ingreso de 
Socios Aspirantes: Señores Felipe Baigún; 
Francisco José Junoy; Marcos Saúl Nelman 
y José A. Piccardo, solicitan ingreso en ca- 
lidad de Socios Aspirantes de: la División 
Provincia de Santa Fe. Se aceptan por una- 
nimidad. Renuncia: Arquitecto Ventura Ma: 
riscotti presenta su renuncia de socio activo 
de Central. Se encomienda al miembro Ar- 
quitecto González Pondal, entrevistar al con- 
socio y solicitarle el retiro, antes de resolver. 

2% — Arquitectos de la María Prins y Oli- 


vera. — Sobre sanción propuesta por el Júu- 
rado de Etica Profesional en el caso del 
concurso de Anteproyectos del Club Atlético 
River Plate y presentación de sus renuncias 
de socios activos. Se resuelve contestar: que 
los fallos del Jurado deben ser respetados 
por la Comisión Directiva y por todos los 
asociados; que si deseaban alegar sobre las 
actuaciones debían haberlo hecho ante la 
Asamblea, haciendo uso del derecho que a tal 
efecto les cabía; que en cuanto a las re- 
nuncias, sólo se podrán tratar al finalizar 
la sanción y siempre que hayan cumplimen- 
tado los deberes que les alcanzan. 

32 — Exención de Cuota Suplementaria — 
Los socios activos Arquitectos Leonidas Ba- 
rrancos y Vedia y Luis María Campos, so- 
licitan exención del pago de la cuota su- 
plementaria de acuerdo a lo resuelto por la 
última Asamblea, Se resuelve de conformi- 
dad. 

402 — Fichero de Materiales. — El Arqui- 
tecto Eduardo J. R. Ferrovía declina la de- 
signación como Director. Se acepta la re- 
nuncia en razón de sus fundamentos y se 
resuelve considerar lo atinente a este punto 
en la próxima reunión, en que informará la 
Secretaría General. 

5* — Concurso Cárcel de San Juan. — El 
Consejo de Reconstrucción de San Juan gira 
m$n. 31.000.— para pago de premios y ho- 
norarios del concurso de referencia, excepto 
los correspondientes al primer premio que 
ya fué abonado y los de un Jurado que no 
prestó declaración jurada relacionado con 
el Decreto Ley 33.827/44, Se resuelve que 
Tesorería libre las órdenes de pago a los 
interesados. 

6% — Amueblamiento de la Sede Social. — 
Casa Comte, con quien se había contratado 
el amueblamiento del Hall Central, ha en- 
tregado los muebles y alfombras convenidos 
y solicita el pago del saldo que se le adeu- 
da, que alcanza a mg$n. 30.190,53. Se re- 
suelve que Tesorería libre la orden de pago 
correspondiente. Asimismo que considere la 
oportunidad de dotar de cristales a las me- 
sas para evitar deterioros. 

7% — Consejo Profesional de Arquitectu- 
ra. — a) Comunica la forma en que ha que- 
dado constituído para el período 1949-1950. 
Se resuelve acusar recibo y felicitar. b) In- 
forma haber confirmado a la representación 
del mismo ante la Comisión Especial de 
Arancel. Se toma conocimiento. 

82 — IV Congreso Histórico Municipal Inter- 
americano. — Invita a participar en el mis- 
mo. Se resuelve: a) adherir al Congreso; b) 
designar Delegado al Arquitecto Don Carlos 
M, Mendióroz. c) Asignar especial interés al 
tema VII “Urbanismo y Arquitectura. La 
ciudad de hoy y de mañana”. d) Invitar, 
por informativo, a los asociados a enviar 
trabajos para el Congreso. 

92 — Señor Carlos A. Ragno. — Solicita, a 
los efectos de su jubilación, se certifique que 
ha efectuado encuadernaciones para la Bi- 
blioteca Social desde el año 1934 a 1948. 
Se resuelve de conformidad. 

10% — Audiencia Excmo. Señor Presidente 
de la Nación. — Anuncia que el auspicio al 
pedido de audiencia que solicitaron al Excmo. 
Señor Presidente, los egresados en 1948 que 
realizarán un viaje de estudios a Europa, 
ha sido pasado al Ministerio de Obras Pú- 


(Continúa en la pág. CCXLVIIT) 


REVISTA DE ARQUITECTURA — CCXLV 


No importa cuál sea el tipo de cons- 
trucción que usted proyecte — puentes, 
tanques, cemento armado, casas, fábri- 
cas, etc. — recuerde que la Bethlehem 
cuenta con todas las facilidades para 
el suministro del acero fabricado que 
usted necesite. Esto, unido a la larga 
experiencia en atender los más variados 
requisitos de la construcción y la indus- 
tria, es para usted garantía de absoluta 
satisfacción, aun en los más pequeños 
detalles. 


Caer fábrica de la Bethlehem en Sparrows Point 
es la única productora de acero en los EE.UU., 


situada junto a un puerto de mar. Los cargamentos 
de exportación van directamente de la fábrica al 
buque, lo cual reduce al mínimo la posibilidad 
de averías debidas a la manipulación adicional. 


Oficina para la transmisión de pedidos: 


Edificio Banco de Boston, Buenos Aires 
Ad No. 3055f 
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REVISTA DE ARQUITECTURA 


En los países más progresistas del 
Mundo, que se caracterizan por la pose- 
sión de enormes recursos energéticos, 
—carbón, petróleo, saltos de agua— 
cuando se cuenta con gas natural, éste 
es denominado “el combustible de la li- 
beración', pues pone al servicio de la 
Nación un extraordinario combustible do- 
méstico, de excepcionales cualidades, li- 
berándola del gasto de otras energías; 
independizando al hombre del esfuerzo 
que demanda la producción y manufac- 
tura de otros tipos de flúido y emanci- 
pando al ama de casa al proveerle un sin 
fin de comodidades con una menor tarea. 


En nuestro país, el uso del gas na- 
rural para satisfacer necesidades domés- 
ticas de calor, representa, por cada 100 
calorías de ese flúido, la liberación para 
la Nación de un gasto de 167 calorías si 
se usara en su reemplazo, gas manufac- 
turado; de 238 calorías si se utilizara 
querosén y de 485 calorías si se usara 
electricidad. 
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El empleo del gas natural liberará a 
las amas de casa del engorroso uso de 
otros combustibles, que no hubieran po- 
dido ser substituídos de no disponerse de 
aquel flúido, y cuyo empleo habría sig- 
nificado un derroche de calorías para la 
Nación. 


El usó del gas natural aliviará tam- 
bién a un gran número de hogares de 
nuestro país, de las incomodidades y pe- 
nurias que derivan de la carencia de ca- 
lefacción en los días invernales, y contri- 
buirá así a acrecentar el nivel de vida de 
la población. 


Apréciase pues con cuanta razón y 
motivo el gas natural que transportará 
el gran gasoducto Comodoro Rivadavia - 
Buenos Aires, ha de considerarse también 
en la Argentina el COMBUSTIBLE DE LA 
LIBERACION. 


Aspira el Gobierno Nacional a que nin- 
gún hogar se vea privado de esos benefi- 
cios, en toda la zona de influencia del Gaso- 
ducto Comodoro Rivadavia - Buenos Aires, 
gigantesca obra del Plan Quinquenal. 


DIRECCION GENERAL DEL GAS DEL ESTADO. 
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(Continuación de la. pág. CCXLV) 
blicas de la Nación. Se toma conocimiento, 
para los efectos (que correspondan. 

1129 — Presidente de la Subcomisión de 
Concursos y Premios. — Presenta proyecto 
de nota contestando pedido Intendencia de 
General Pueyrredón, sobre organización de 
Concurso de Anteproyectos para la construc- 
ción del Palacio de la Cultura en la ciudad 
de Mar del Plata. Se aprueba en general 
el proyecto de nota que indica el nombre 
del Asesor designado; los honorarios de Ase- 
sor y Jurados; las remuneraciones a la So- 
ciedad por la organización del concurso, y 
se solicita confirmación de Asesor, dispo- 
niéndose agradecer especialmente la atención 
y deferencia para con la Sociedad. 

122 — Teatro Universitario de Arquitectu- 
ra. — El señor Presidente de la Subcomisión 
de Cultura y Recepciones, Arquitecto Federi- 
co Ugarte, expresa que el Arquitecto Alfredo 
D. Fernández y señor Eduardo Espinosa, en 
representación del Teatro Universitario de 
Arquitectura le han hecho llegar la nota, 
que lee, en que los citados solicitan como- 
didades en la sede para reunirse, y ensayar 
obras que por su calidad y contenido esca- 
pan a los fines comerciales del teatro en 
general. Dice que ha solicitado a los repre- 
sentantes, le faciliten horarios y posibilidad 
de ofrecer obras a los asociados de la Enti- 


dad, y que mientras tanto espera esos datos, 
ha facultado a los integrantes del teatro, al- 
gunos de ellos consocios, a efectuar reunio- 
nes de organización en la sede social. Se 
aprueba lo actuado. 

132 — Biblioteca Social. — Habiendo ofre- 
cido la señora del Arquitecto Gamboa —fa- 
llecido— la venta de algunos libros, se fa- 
culta al señor Bibliotecario para proponer, 
como estime oportuno. 

142 — Director del Banco de Crédito Indus- 
trial Argentino, Ingeniero Enrique Moresco.— 
Solicita envío de un ejemplar de cada nú- 
mero de Revista de Arquitectura. Se resuelve 
de conformidad. 

159% — Estatuto del Trabajador Intelectual.— 
La Presidencia informa que el día 29 del 
corriente, concurrió conjuntamente con el 


Rector de la Universidad: Vice-Decano en' 


Ejercicio de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo; Presidente del Consejo Profesio- 
nal de Arquitectura y miembros de Comisión 
Directiva, Arquitectos Williams y,  Lissarra- 
gue, a la audiencia concedida por el señor 
Subsecretario de Cultura de'la Nación y 
Presidente de la H. Junta Nacional de In- 
telectuales, a quien impusieron de la impro- 
cedencia del capítulo ““arquitectura'” del pro» 
yecto de Estatuto del Trabajador Intelectual. 
Señalaron que las disposiciones del mismo 
no sólo no contemplaban los derechos, atri- 


buciones, capacidad técnica y responsabili- 
dad del arquitecto, sino que coartaba su 
actuación sin razón ni fundamento, vulnera- 
ba sus facultades y anulaba la legislación 
pertinente y normas de su ejercicio y desen- 
volvimiento hasta transformar la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Por otra parte, 
ninguna de las Instituciones representadas 
tuvo conocimiento ni fué consultada sobre el 
proyecto, lo que de haberse hecho, hubiera 
dado lugar, con anterioridad, a demostracio- 
nes contrarias a lo proyectado, por incon- 
sulto e improcedente. El señor Subsecretario, 
entendiendo los alcances y trascendencia del 
problema cuyas consecuencias y gravedad 
repercutiría en la sociedad toda, prometió 
su más decidido apoyo y diligencia para 
obtener la modificación de dicho apartado 
del Estatuto. Es así que dispuso adoptar las 
medidas oportunas para que en el Estatuto 
figure que la arquitectura se regirá por la 
Ley Nacional, derivada del Decreto Ley 
No 17946/44. Se toma conocimiento y se ex- 


:; presa complacencia por la gestión realizada, 


resolviéndose solicitar a la Dirección de Re- 
vista de - Arquitectura la publicación de un 
artículo en que se deje expresa' constancia 
en la opinión de la Sociedad, contraria por 
supuesto, a la redacción primitiva del ca- 
pítulo en cuestión. Siendo las 21 horas se 
levanta la sesión. 


urbanismo con planeamiento 


Tra. 


por el Arquitecto José M. F. Pastor 


Dividido en 5 partes: 


Parte: LA CIUDAD, RECEPTACULO DE LA CULTURA DE OCCIDENTE. 
1 - Breve Glosa de su Génesis. 1! - Civilizaciones Ruralistas y Urbanistas. 111 - La Villa Medieval. IV - Ciu- 
dad versus Campo. V - Divorcio entre la Arquitectura y la Sociedad. VI - Concepto Moderno de la Ciudad. 
VIl - Necesidad de un Plan. 


2da. Parte: TRASCENDENCIA REGIONAL DE LA CIUDAD. 
l - Planeamiento a más de Urbanismo. Il - Carácter Regionalista del Planeamiento. 111 - Alcances Socio- 
Políticos del Regionalismo. 


IV - Planes Reguladores y Fronteras. 


PRINCIPIOS DE UNA NUEVA TECNICA SOCIAL 


3ra. Parte: PROBLEMAS LEGALES DEL PLANEAMIENTO. 
| - Planeamiento del Uso de la Tierra. || - El Derecho de Desarrollo de la Tierra. 111 - Recuperación. IV - El 
Problema de la Tierra. 

4ta. Parte: PROBLEMAS FINANCIEROS DEL PLANEAMIENTO. 
| - De los Capitales en Juego. 1! - Fuentes Proveedoras de Capital. lll - Adquisición de los Derechos de 
Desarrollo. 1Y - Financiación del Estudio de Planes Reguladores. V - Adquisición de la Tierra para el Pla- 
neamiento. VI - Realización Constructiva del Plan Regulador. VIl - Fuentes de Recuperación, Comenta- 
rios finales sobre los Problemas Sociales, Legales y Financieros tratados en los precedentes capítulos, La 
Propiedad de la Tierra una vez planeada. Iniciativa Privada y Estado. La Decentralización. Valor Econó- 
mico de un Plan Regulador. 

5ta. Parte: TECNICA Y ADMINISTRACION DEL PLANEAMIENTO. 
| - Principios del Planeamiento Urbano y Rural. Il - Aprovechamiento de los recursos Nacionales. 11l - Auto- 
ridades del Planeamiento Urbano y Rural en el Extranjero. IV - De las Autoridades para nuestro País. 
V - De las Autoridades Nacionales. 
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Los requerimientos de energía 
eléctrica aumentan día a día, 
amenazando superar la actual 
capacidad de producción. Ello ha 
originado por parte del Supe- 
rior Gobierno de la Nación 
disposiciones que propenden a 
asegurar el servicio eléctrico 
para las actividades vitales. 


Por tal motivo, consideramos 
oportuno sugerir a los intere- 
sados una consulta a nuestras 
oficinas de Informes y Contrata- 
ción, en el Edificio Volta (Av. Pte. 
R. Sáenz Peña 832, entrepiso) 
o Sucursales, antes de iniciar 
construcciones que han de re- 
querir nuestros servicios. 
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FRANQUEO PAGADO 
CONCESION N.* 948 


TARIFA REDUCIDA 


CONCESION N.* 152 
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PROBADAS 
EN FUNCIONAMIENTO 


Antes de salir a la venta, todas las llaves Alma son 
sometidas a una rigurosa prueba mecánica y eléctrica. 


TIPO 
EXTERIOR 


Además, de cada 100 llaves que salen de las líneas 
de armado se “sacrifica” una al azar, colocándola 
en un dispositivo similar al ilustrado arriba, donde 
se la hace trabajar continuamente hasta completar 
65.000 cortes, o sea el equivalente aproximado de 40 
años de servicio forzado. En esa forma, Alma asegu- 
ra el control y mantenimiento de una calidad constante. 


Cree Ud. que una llave común soportaria esa “prue- 
ba de fuego“? 


VEA FUNCIONAR ESTOS PROBADORES EN 
LA EXPOSICION DEL FOMENTO INDUSTRIAL 


ATMA 


CALIDAD EN ELECTRICIDAD 


